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Con la 6K8G la stabilità delle frequenze intermedie è assicurata 
anche nella gamma corrispondente alle onde cortissime 











IL RADIOSTILO DUCATI 

è il collettore d'onda più efficiente e sicuro. È l'antenna verti¬ 
cale di cui il vostro apparecchio radio ha bisogno. 


L'estate è la stagione più adat¬ 
ta per fare installare il RÀDIO- 
STILO, Durante le belle gior¬ 
nate estive è agevole provve¬ 
dere al collocamento del RA¬ 
DIOSTILO sul tetto. Poi du¬ 
rante tutte le altre stagioni, 
ma specie nelle lunghe sere 
invernali, sarete lieti d'essere 
stati previdenti. 


fate installare 
il radi ostilo 
d estate 


IL CAVO SCHERMATO DUCATI 

collegando il RADIOSTILO all'apparecchio radio eviterà che i 
disturbi possano guastare le vostre audizioni. 


IMPIANTI RADIOFONICI DUCATI 


UFFICIO PROPAGANDA DUCATI 


Chiedete l ? opuscolo tecnico N. 11 alla 

DUCATI - Casella postale 306 - Bologna 
















Radio mod. 518 


Supereterodina a 5 valvole. Onde medie e carte. Nuovissi¬ 
mo altoparlante ellittico per la perfetta riproduzione del¬ 
le frequenze musicali Sensibilità e selettività elevatissima. 


A rate L. 250 tu contano e 12 rate da L.92 


L. 1250 


Radiogrammofono mod. 519 

Radiogrammofono a 5 valvole. Onde corte e medie. Sen¬ 
sibilità e selettività elevatissima. Nuovissimo altoparlante 
ellittico per la perfetta ed ottima riproduzione del suono. 

A rate L. 450 In contanti e 1? rote da L. t<52 L. 2250 

VENDITA AL PUBBLICO. MILANO, Gali. Vit¬ 
torio Emanuele, 39; Piazza Cordusio / TORINO, 
Via Pietro Micca, 1 / ROMA, Via Nazionale, 10; 
Via del Tritone, 88-89 ' NAPOLI, Via Roma, 266 






















































PARTI per RADIORICEVITORI e TRASMETTITORI 
MONTATI SU MATERIALI CERAMICI SPECIALI per A. F. 

ALTISSIMO ISOLAMENTO E MINIME PERDITE - PEZZI DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE 



Supporto per 

boome O. C. 
intercambiabi¬ 
le su zoccolo 
europeo a 5 
piedini 

Z. N. 21805 

( ! /e grandezza 
naturale) 

Lire 28 



(senza avvolgimenti) 


Supporto per 

Boeme O. C. 
O. M. - O. L. 
ad 8 alette 
filettate con 
passo di mm. 3 
e mm. 1.5 

Z. N. 44705 
Z. N. 44705/A 

Lire 22 



Supporto per 

boome U. C. 
a 6 alette 
lisce 

Z. N. 21987 


Lire 9.50 


(senza avvolgìm.) 



Supporto 

per impedenze 
a 5 gole 

Z. N. 43953 

Lire 8 

(senza avvolgimenti) 



Portavalvole TRASMITTENTI 
ul TUTTI I TIPI 


Portavalvole A GHIANDA 
(Acorn) N. 25006 

Lire 24 



Piastrina Terra-Aereo 

N. 2515.0 Lire 3.50 


Compensatore in Aria 

alta qualità 
e precisione 
Capacità: 
Min. F 5 
N 25175 Mass. » 30 

Lire 20 




:Z. N. 22073 SPINA 


Isolat ore 

per 

antenne e 
induttanze 

N* 25013 L. 9.- 


Bussola Filettata Montata 
Precisione - Perf. contatto 

Z* N* 22073 L. 13.50 

SPINA „ 17. - 


Isolatore 

bobine 
avvolte 
in aria 

Z. N. 43163 L. 10— 





Portavalvole 

europee 
a 5 contatti 
laterali 
Z. N. 43743 

Lire 6— 

a 8 contatti 
laterali 

Z. N. 43744 Lire 8— 



Portavalvole 

europee 
a 4 e 5 piedini 
Z. N. 43190 

Lire 3.10 e 3.30 


Portavalvole europee a 6-7 pied. 
Z. N. 43191 Lire 3.70 


*Ì1 i 
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Portavalvole 

americane 
a 6 piedini 

Z. N. 43807 

Lire 3.50 


Portavalvole amer. a 4-5-7 pied. 
e per valvole 59 



Catena isolatori per 
Antenna 

Z. N. 21922 c Lire 13.- 



Grosso passante 

Z. N. 44121/22 Lire'12.- 

1 #■ pi Passante 

Distanzia- 

M6I quadrili- 
' -.lare 

Z. N. 44706/7 Lire 4.- 

CP © 

3! 

Passante con fermo 

Fissa dado 



Portavalvole « Octal « 

N. 25011 Lire 4.70 



(senza avvolgimenti) 


Supporto 

Impedenze a 
8 gole 
Z. N. 44033 

Lire 20— 

Supporto 

Impedenze 
più piccolo 
a 5 gole 


Z. N. 44402 Lire 0.60 


Z. N. 43568 


Lire 0.55 


Z. N. 44107 


L. 15— 


SCONTI IN BASE Al QUANTITATIVI 


s. a. DOTT. MOTTOLA & c 

MILANO VIA PRIVATA RAIMONDI, 9 Tel. 91214 

Uff. Tecn. Roma PIAZZA S. UERNARDO, 106 „ 481-288 
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Radionotizie 


La radio in Italia 

L’organizzazione della Radio ha fatto 
progressi giganteschi in Italia. Infatti 
dalle tre stazioni di Roma, Milano, Na¬ 
poli dell’anno V siamo passati in meno 
di cinque anni al rispettabile numero di 
10 stazioni che funzionavano perfetta¬ 
mente nell’anno. All’inizio di quest’anno 
erano in funzione hen 28 stazioni così 
dislocate: a Bolzano, a Trieste, tre a Mi¬ 
lano, due a Torino, due a Genova, due a 
Bologna, due a Firenze, ad Ancona, nove 
a Roma, due a Napoli, due a Bari, a 
Palermo, a Catania, a Tripoli, a Addis 
Abeba. Nell’anno XVII si potranno an¬ 
noverare in Italia ben 48 stazioni senza 
contare Tripoli e Addis Abeba, cioè ben 
-venti stazioni in più di quelle attual¬ 
mente in funzione nell’anno in corso. 
Oltre questa breve rassegna statistica 
d’indole tecnica, sarà utile far conoscere 
al pubblico alcuni dati interessanti l'at¬ 
tività dell’Eiar svolta da 11. luglio 1937 
al 30 giugno 1938. La Radio italiana 
conta attualmente ben 15 sedi con un 
personale complessivo di 951 persone, due 
orchestre sinfoniche con un totale d’or- 
chestranti ammontante a 152; 4 orche¬ 
stre di musica varia di 87 persone; 3 or¬ 
chestre di musica da ballo con un totale 
di 52 persone; 1 banda di 49 persone; 2 
cori lirici di 126 cantanti; 2 cori d’ope¬ 
rette di 66 cantanti; 2 compagnie di 
prosa con 40 artisti; 2 compagnie d’ope¬ 
rette con 20 artisti, cioè in totale 1543 
persone. Oltre al suddetto personale as¬ 
sunto con contratto d’impiego e con 
scritture continuative nel ciclo di un an¬ 
no hanno effettuato prestazioni nelle se¬ 
di dell’Eiar ben 3180 collaboratori (di¬ 
rettori di orchestra, artisti di canto, stru¬ 
mentisti, attori, conferenzieri ecc.) per 
un’ammontare globale di lire 5.202.800. 
La trasmissione quotidiana si è aggirata 
come media sulle 10 ore con questa par¬ 


ticolarità che fino alle 20 si sono avuti 
due programmi di tipo diverso (colle¬ 
gamento delle stazioni in due gruppi) 
dalle 20 in poi si sono avuti tre pro¬ 
grammi (collegamento delle stazioni in 
tre gruppi) e in un anno si sono tra¬ 
smesse 262 opere, 216 concerti sinfonici, 
768 concerti da camera, 224 operette e 
riviste, 318 commedie, delle quali 302 ita¬ 
liane e 16 straniere, fra cui 26 novità 
assolute, 109 novità per la radio e 183 
di repertorio. Radiocronache 273 delle 
quali 119 politiche, 74 sportive, 64 di va¬ 
rietà, 16 di arte e cultura. Radioscene 
151. Attualità e Voci del mondo 158. 
Giornale Radio 6 emissioni giornaliere 
le quali complessivamente formano 730 
emissioni all’anno. 

« Il Messaggero » 

La mostra della radio inaugurata 
a Berlino 

Si è aperta oggi nei padiglioni del 
Kaiserdamm la XV Grande esposizione 
tedesca della radio, anche quest’anno di 
vasta mole ed organizzata sotto la pa¬ 
rola d’ordine « La radio voce della na¬ 
zione». Assistevano numerose autorità 
e gerarchie del Partito e vi hanno preso 
la parola il presidente di città, borgo¬ 
mastro di Berlino, Lippert, ed il Mini¬ 
stro della Propaganda, Goebbels. Questi 
ha pronunciato un discorso, in cui ha 
rilevato l’importanza sempre crescente in 
Germania della radio, come strumento 
politico : la radio è del resto il porta¬ 
voce preferito del Fuhrer. Il popolo tede¬ 
sco dimostra di sentire tutta la impor¬ 
tanza e la responsabilità di questo stru¬ 
mento moderno di vita, avvicinandosi 
sempre di più ad essa. A nove milioni e 
mezzo ammontano in questo momento 
gli abbonati alla radio, che sono aumen¬ 
tati di un milione e 267.156 dal luglio 
scorso. Il Ministro ha annunciato la 
creazione di un altro « piccolo apparec¬ 
chio del popolo tedesco » per la recezione 
locale, al prezzo irrisorio di 35 marchi, 


al fine di guadagnare gli ultimi milioni 
di tedeschi non ancora abbonati. La pri¬ 
ma produzione di questi nuovi apparec¬ 
chi sarà di 700.000 esemplari, di cui cen¬ 
tomila alla fine mese. 

« Corriere della Sera » 

Televisione 

Le cronache della televisione si nu¬ 
trono intanto di notizie sensazionali : i 
tecnici inglesi hanno captato sulla costa 
del Sussex delle immagini che la sta¬ 
zione di televisione della Torre Eiffel 
mandava attraverso l’etere. Questo colpo 
d’occhio gettato in Francia attraverso il 
Mare del Nord ha colpito vivamente la 
immaginazione del pubblico dei due 
paesi. Eppure esso non rappresenta un 
fatto piu straordinario di quello di cui 
fu protagonista, alcuni mesi fa, un fer¬ 
roviere francese, il quale, grazie al ri¬ 
verbero imprevisto d’un ponte metallico, 
riuscì a captare a una distanza parados¬ 
sale un programma di televisione d’una 
stazione parigina. In Francia la cosa fece 
rumore, e la propaganda filotelevisiva se 
ne avvantaggiò : adesso si annùncia es¬ 
sere in corso di costruzione a Limoges, 
a Tolosa e a Bordeaux un cavo speciale 
destinato a trasmissioni di televisione. 

Una documentazione tecnica dèi pro¬ 
gressi compiuti in questi ultimi anni si 
ha attraverso le pagine d’una relazione 
testé pubblicata in Inghilterra, dove so¬ 
no messi in rilievo gli studi e gli espe¬ 
rimenti sulle « onde metriche » (di lun¬ 
ghezza inferiore a dieci metri) nei cam¬ 
po della televisione; le onde a frequenza 
altissima vengono peraltro applicate a 
poco a poco anche per i servizi commer¬ 
ciali di telegrafia, telefonia e trasmis¬ 
sione delle immagini. Nel campo gene¬ 
rale delle radiocomunicazióni (afferma la 
citata relazione) l’anno 1937 può con¬ 
siderarsi un anno di studi, di ricerche 
e di perfezionamenti, cioè dì progresso. 

« Gazzetta del popolo » 


X A 

MOSTRA 

NAZIONALE 

DELLA 

RADIO 

MILANO 

17-25 Settembre 
1938-XVI 


La Mostra Nazionale della Radio afferma sempre pia 
validamente, ad ogni sua manifestazione, la propria impor¬ 
tanza . Celebrando il suo decennale, essa troverà , nella piu 
potente situazione radiofonica che sta per maturare, una più 
estesa e solida piattaforma su cui esercitare e diffondere la 
propria benefica influenza. Non sembra, anzi, azzardato af¬ 
fermare che la nuova ascesa della Radio italiana avrà come 
stazione iniziale precisamente questa Mostra, che da dieci 
anni assolve sempre pia nobilmente la sua missione di met¬ 
tere in valore gli sforzi della nostra industria radiofonica, 
che vi interverrà nel modo più totalitario. 


Col prossimo numero, terminate le ferie 
che a turno hanno tenuto assenti i redattori, 
VAntenna riprenderà le pubblicazioni con pa¬ 
gine normali . 

In occasione poi della Mostra della Ra¬ 
dio sono in preparazione due fascicoli speciali 
che segnaliamo sin da ora alVattenzione dei 
lettori . 

Abbiamo delle novità notevoli in prepa¬ 
razione, sia per la rivista come per le edizioni 
tecniche, ma non vogliamo fare anticipazio¬ 
ni . . . a suo tempo sarà per noi motivo di sod¬ 
disfazione presentare quanto avremo realizzato. 
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diffuso in Italia „ 
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AMPLIFICAZIONE IN CLASSE B 


CON DISTORSIONE MINIMA 


Sono ben noti ai nostri lettori i metodi di con¬ 
troreazione impiegati normalmente per correggere 
le distorsioni, essi hanno principalmente lo scopo 
di ottenere la eliminazione delle deformazioni a 
cui l’amplificazione dà luogo introducendo all’in- 
gresso dell’amplificatore una corrente che sovrap¬ 
ponendosi a quella di ingresso tende a deformarla 
preventivamente in senso opposto cosicché nella 
amplificazione avviene poi una specie di compen¬ 
sazione fra le irregolarità dell’onda all’ingresso e 
le irregolarità dell’amplificazione. 



Una delle principali è indubbiamente quella 
dovuta alla formazione di una corrente di griglia 
che si manifesta ogni qualvolta la tensione di 
punta del segnale in griglia supera la tensione di 
polarizzazione, ossia quando la griglia assume po¬ 
tenziale positivo verso il filamento. 

Avviene cioè che, mentre per una parte del pe¬ 
riodo non si ha alcuna formazione di corrente nel 
circuito di griglia, per l’altra parte di esso si ve¬ 
rifica il contrario. 



I risultati conseguiti con questo mezzo, non so¬ 
no certamente da disprezzare, ciò non toglie però 
che rimanga sempre a prefirirsi, quando è possi¬ 
bile, l’apporto di migliorie dirette negli amplifi¬ 
catori, tendenti a conferirò a questi le necessarie 
caratteristiche di fedeltà. 


La formazione di una corrente di griglia porta 
ad un aumento improvviso delle cadute di poten¬ 
ziale nel trasformatore che alimenta le griglie e 
contemporaneamente un forte e brusco richiamo 
di corrente dal circuito di polarizzazione. 


■WV 


2 


Vogliamo qui portare a conoscenza dei lettori 
un efficace perfezionamento apportato a tale ri¬ 
guardo negli amplificatori di classe B. 

Il bollettino Safar , in un numero del 1937, porta 
una ampia descrizione, ad opera dell’Ing. Floria- 
ni, di questo interessante perfezionamento rea¬ 
lizzato in quel laboratorio. 

La suddetta descrizione si riferisce ad un am¬ 
plificatore di grande potenza in classe B (130 
watt) che utilizza nello stadio finale un push-pull 
di MC 1:50 

Le difficoltà che si incontrano per l’ottenimento 
di buone caratteristiche di fedeltà in amplificato- 
ri di classe B non sono poche e sono abbastanza 
note. 



Questo improvviso cambiamento dello stato di 
cose fa sì che l’amplificatore del periodo non sia 
uniforme, e questo appaia all’uscita smussato os¬ 
sia distorto per presenza di armoniche. 

Questa distorsione non viene compensata dal 
montaggio in controfase perchè non riguarda la 
dissimetria del periodo, bensì una deformazione- 
dei semiperiodi componenti. 

L’originalità della presente concezione consiste 
nel fatto che si provvede a mantenere costante la 
corrente di griglia per tutto il semiperiodo me¬ 
diante un circuito capace di assorbire corrente per 
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tutta la parte del semiperiodo positivo che si trova 
al di sotto della tensione di polarizzazione. 

La fìg. 3 mostra il circuito equivalente a quello 
di griglia di un amplificatore in classe B. 


eccede da quello della tensione di polarizzazione. 

La fig. 4 illustra invece schematicamente il cir¬ 
cuito adottato per compensare il difetto di cui si è 
parlato. Come si vede, vi sono disposti due rad- 



in esso i due raddrizzatori DI e D2 rappresen¬ 
tano il tratto griglia-filamento delle due valvole e 
le due resistenze R rappresentano le resistenze 
offerte da tali tratti. 


drizzatori D3 e D4 con due resistenze RI e R2 
(identiche alle R) in senso opposto ai precedenti. 
Il loro comportamento è il seguente: 

In assenza di segnale di BF passa attraverso ad 



Fig. 6 —: Curva di sovraccarico di un amplificatore in 
classe B. 



Fig. 8 — Distorsione non lineare di un amplificatore in 
classe B. 


Come si vede, nel circuito di fig. 3, a causa 
della tensione di polarizzazione, che funge da ten¬ 
sione ritardatrice nel confronto dei raddrizzatori, 
la corrente si forma in quel tratto del semiperiodo 
positivo, per ciascuno dei due rami, il cui valore 



Fig. 7 — Curva di fedeltà di un push-pull di valvole 
MC 1.50 in classe B. 


D3, D4, RI, e R2 una corrente determinata dalla 
tensione di polarizzazione. 

Al crescere della tensione del segnale (per il 
semiperiodo che ci interessa) tale corrente dimi¬ 
nuisce e giunge ad annullarsi proprio quando ha 
inizio la corrente negli altri due raddrizzatori DI 
e D2 rappresentanti le griglie delle due valvole. 

La fig. 5 mostra come è stato praticamente rea¬ 
lizzata questa applicazione. 

Le valvole finali funzionanti in classe B sono 
due MC 1/50 capaci di fornire complessivamente 
130 watt d’uscita Le due valvole in pusch-pull per 
il pilotaggio delle due finali sono del tipo 2A3 
in classe A e forniscono al circuito di griglia i 12 
watt richiesti per il pilotaggio delle finali. 

La valvola compensatrice (rappresenta dai dio¬ 
di D3 e D4 in fig. 4) è una 25Z5 e le due resistenze 
in serie ai due catodi sono entrambe da 2500 ohm. 

Le figure 6, 7 ed 8 riportano le caratteristiche 
delhamplificatore. N. C- 
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MODERNI COMPLESSI DI CINE 


PROIEZIONE 


IL MECCANISMO DEGLI 
AMPLIFICATORI DI POTENZA 


Ing. G. Marinino Patanè 


Caratteristica statica del diodo] 

Sappiamo già che il diodo, la più semplice valvola ter¬ 
moionica, consiste essenzialmente in un catodo, a riscal¬ 
damento diretto od indiretto, ed in una placca. Quest’ul- 
tima può essere costituita da una lastrina piana, oppure 
da un cilindretto cavo, lungo il cui asse è disposto il 
catodo, e può anche assumere altre forme. 



Esaminiamo schematicamente le proprietà elettriche di 
un diodo inserito in un circuito come da fig. 11, la cui 
resistenza ohmica può ritenersi trascurabile; ossia rap¬ 
presentiamo graficamente i legami che corrono, in linea 
generale, fra la corrente la che circola, in certe condi¬ 
zioni, nel circuito anzidetto, il potenziale positivo Va che 
viene dato alla placca e la temperatura assunta dal ca¬ 
todo. Tali legami sono rappresentati dalle curve, ripro¬ 
dotte nella fig.. 12, alle quali si è dato il nome di «ca¬ 
ratteristiche statiche » del diodo (oppure di « caratteri¬ 
stiche interne » o « di corto circuito ») e che sono state 
ricavate riportando sull* asse orizzontale (delle ascisse) 
i valori del potenziale di placca Va in volt e sull’asse 
verticale (delle ordinate) i corrispondenti valori della 
corrente anodica, Za, espressa in milliampère, alle varie 
temperature assolute del catodo. 

Osserviamo, prima di tutto, che la corrente la è nulla 
per valori negativi del potenziale di placca, aumenta 
gradatamente quando il potenziale anzidetto cresce oltre 
lo zero fino ad un dato valore massimo positivo. Questo 
valore massimo, che corrisponde al potenziale « di satu¬ 
razione », è tanto maggiore quanta più elevata è la tem¬ 
peratura del catodo. 

Osserviamo inoltre che le caratteristiche statiche rica¬ 
vate alle varie temperature del catodo hanno il tratto 
ascendente in comune, il che dimostra che quando il 
diodo lavora nel tratto stesso la corrente termoionica è 
indipendente dalla temperatura del catodo. Aggiungiamo 
che il tratto ascendente in esame, il quale ha una basi¬ 
lare importanza nello studio delle valvole termoioniche, 
come vedremo, ha un andamento tanto più ripido (ossia 
la corrente la aumenta con tanta maggiore rapidità) 
quanta minore è la distanza fra anodo e catodo. 


Osserviamo infine, sempre dalla fig. 12, che nel tratto 
ascendente di cui ci siamo occupati la corrente la è pres- 
socchè proporzionale al potenziale Va: gli elettroni e- 
messi dal catodo, quando il diodo lavora in tale tratto, 
non vengono dunque attratti dalla placca tutti in una 
volta, come si potrebbe supporre, ma proporzionalmente 
al valore del potenziale di placca. L’anomalia va attri¬ 
buita alla cosidetta « carica spaziale » ossia al fatto che 
quando il valore della tensione anodica si mantiene al 
disotto di quello di saturazione, gli elettroni meno ve¬ 
loci vanno ad arrestarsi fra catodo e placca formando 
una specie di nebbia, più o meno densa, carica negati¬ 
vamente, la quale tende a respingere gli elettroni so¬ 
pravenienti. La carica spaziale è stata studiata da diversi 
fìsici (Child, Langmuir, Thomson, ecc.) i quali hanno 
ricavate delle formule che danno la corrente anodica in 
funzione di altre grandezze e tengono conto del feno¬ 
meno. 

E’ bene chiarire che il potenziale di saturazione va¬ 
ria col tipo della valvola e dipende, oltre che dalla tem¬ 
peratura, come abbiamo visto, anche dalla costituzione 
chimica del catodo, per quanto abbiamo accennato nel 
parlare dell’effetto termoelettronico. 



Caratteristiche statiche di un filamento di tungsteno 
a varie temperature assolute 

Va pure tenuto presente che nel circuito della figu¬ 
ra 11 la corrente la circola nel senso delle treccie e 
non, come potrebbe sembrare a prima vista, in senso 
inverso, perchè gli elettroni che raggiungono la placca 
neutralizzano altrettante cariche positive e istantanea- 
mente entra in funzione la batteria anodica Ba per rida¬ 
re alla placca le perdute cariche positive. 
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In detto circuito quindi i potenziali decrescono an¬ 
dando dal catodo verso la placca. Questo particolare a- 
vremo agio di riprenderlo quando parleremo della po¬ 
larizzazione della griglia di controllo delle valvole a più 
di due elettrodi. 

Resistenza interna del diodo 

Quando il diodo lavora possiamo immaginare che il 
flusso elettronico colleghi elettricamente il catodo con 
l’anodo e che quindi ci si trovi di fronte ad un circuito 
chiuso. Come per la legge di Ohm la resistenza ohmica 
di un dato circuito è data dal rapporto fra la tensione 
applicata al circuito stesso, espressa in volt, e la corrente 
che in esso circola, espressa in ampère, così possiamo 
chiamare, per una certa analogia, « resistenza apparen¬ 
te » del diodo il rapporto fra la tensione anodica Va, e- 
spressa anchessa in volt, e l’intensità della corrente ano¬ 
dica la , espressa in ampère. Quest’ultima, come abbiamo 
rilevato nello studiare le caratteristiche statiche del dio¬ 
do, non sempre è proporzionale alla tensione Va e 
quindi anche la resistenza apparente del diodo non sem¬ 
pre è costante. In pratica e nei calcoli, si ricorre alla 
resistenza che presenta il diodo per piccole variazioni 
dell’energia in giuoco quando esso lavora in un deter¬ 
minato punto della caratteristica. A tale resistenza vien 
dato il nome di « resistenza interna » ed è data, in de¬ 
finitiva, dal rapporto fra un piccolo aumento della ten¬ 
sione di placca Va, espresso sempre in volt, e l’aumento 
corrispondente della corrente la, espressa in ampère. Se 
i due aumenti sono infinitesimali la resistenza interna Ri 

dVa 

del diodo è data dalla relazione: Ri = -. 

d la 

Chi ha dimestichezza col calcolo infinitesimale avrà 
già rilevato che il secondo termine della relazione non è 
altro che la derivata della funzione che lega il poten¬ 
ziale di placca alla corrente pure di placca. 

La « resistenza interna » del diodo è dunque costante 
nel tratto rettilineo ascendente della caratteristica e va¬ 
ria in quelli curvilinei. 

Per mettere in rilievo la differenza delle due resisten¬ 
ze del diodo già menzionate (apparente ed interna) rile¬ 
viamo che nella regione di saturazione, mantenendosi 
costante la corrente 7a col crescere di Va, la resistenza 
apparente del diodo cresce con Va, la resistenza interna 
è invece infinita, poiché ad un aumento della tensione 
di placca l’aumento della corrispondente corrente ano¬ 
dica è nullo. Pure infinita è la resistenza interna per 
valori negativi della tensione anodica, in corrispondenza 
dei quali la corrente la è ancora nulla. In ambedue i 

dVa 

casi si ha infatti che: Ri = - = co 

O 

Utilizzazione del diodo e del doppio diodo 
come raddrizzatori 

Le applicazioni del diodo o del doppio diodo (quest’ùl¬ 
timo viene anche chiamato « valvola biplacca ») sono nu- 
numerose. Negli amplificatori per cinema sonoro troviamo 
utilizzato il doppio diodo a riscaldamento diretto come 
raddrizzatore della corrente alternata della rete per la 
polarizzazione delle griglie e delle placche delle valvole, 
nonché per l’alimentazione dei catodi, se sono a riscalda¬ 
mento indiretto, oppure dell’eccitazione di campo dei di¬ 
namici, ecc. 

Esistono due tipi di valvole raddrizzatrici: a vuoto 
spinto oppure a vapori di mercurio (od anche a gas). 


I diodi o doppi diodi a vuoto spinto (biplacca 80, mono¬ 
placca. 81, ecc) possono erogare correnti di valore mo¬ 
desto e si ha in essi una caduta di potenziale interna 
che varia, anche notevolmente, col variare del carico. 
Vengono quindi utilizzati in quei casi in cui non sono in 
giuoco notevoli energie. I diodi o doppii diodi a vapore 
di mercurio (ad esempio: biplacca 83) possono erogare 
correnti anche notevoli e presentano una caduta di po¬ 
tenziale interna che nei limiti normali non varia sensi¬ 
bilmente col variare del carico. Essa infatti in aggira in¬ 
torno ai 15 volt e conseguentemente la resistenza interna 
di dette valvole è piuttosto bassa. 



L’accennata proprietà dei diodi a vapori di mercurio 
è dovuta alla ionizzazione degli atomi di mercurio pre¬ 
senti nel bulbo prodotta dagli elettroni diretti verso la 
placca. Questi atomi di mercurio, ai quali vengono sot¬ 
tratti degli elettroni, diventano carichi positivamente e 
vanno a neutralizzare in parte la carica spaziale, ripren¬ 
dendo gli elettroni perduti. Naturalmente perchè gli elet¬ 
troni sfuggenti dal catodo abbiamo l’energia necessaria 
per produrre la ionizzazione accennata è d’uopo che il 
potenziale di placca sia piuttosto elevato. 

Ci siamo già occupati dell’utilizzazione del doppio dio¬ 
do come raddrizzatore di corrente. 

Colleghiamo un doppio diodo a riscaldamento diretto 
ad un trasformatore di alimentazione come da figura 13, 
Se ai capi A-B del primario del trasformatore immagi¬ 
niamo applicata una tensione alternata, nell’istante in 
cui si caricherà positivamente la placca P l9 il flusso e- 
lettronico andrà nel senso f-P l9 nell’istante in cui si ca¬ 
richerà positivamente la placca P 2 il flusso elettronico 
andrà nel senso f-P r In ambedue i casi nel conduttore 
C-D, che si stacca dal centro del secondario del trasfor¬ 
matore di alimentazione, avremo una corrente pulsante 
sempre nello stesso senso. In definitiva da una corrente 
alternata come da fig. 14-a si ottiene una corrente pul¬ 
sante unidirezione come da fig. 14-b. 



./ AAAAAA 

< 4 . 

Se in luogo di un doppio diodo avessimo un semplice 
diodo evidentemente la corrente pulsante verrebbe a 
circolare nel conduttore C-D soltanto durante uno dei 
semiperiodi della corrente alternata, cioè in quello che 
rende positiva runica placca. 

Nella figura 13 per maggiore semplicità il filamento 
del doppio diodo figura alimentato con una batteria. In 
effetto il doppio diodo viene allacciato al trasformatore di 
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alimentazione come da fìg. 15, dalla quale rileviamo, fra 
l’altro, che il riscaldamento del catodo ha luogo a mezzo 
dello stesso trasformatore di alimentazione. Il senso della 
corrente raddrizzata è indicato dalle frecce. 



Il morsetto 1. in qualche amplificatore viene allacciato 
al centro del secondario E-F, come si è indicato con una 
linea tratteggiata, per evitare un certo squilibrio di po¬ 
tenziale che si ha nel secondario stesso; il quale, ner al¬ 
tro, non è rilevante ed è trascurabile nei confronti delle 
variazioni del potenziale delle due placche, specie se il 
filtraggio della corrente è accurato. 

Fra i morsetti 1 e 2 va inserita la « resistenza di cari¬ 
co » indicata con R nella fig. 13, la quale resistenza vie¬ 
ne preceduta, quando ne è il caso, dai dispositivi di fil¬ 
traggio. 

Se il doppio diodo deve servire per l’alimentazione delle 
placche e delle griglie delle valvole dell’amplificatore, la 
resistenza di carico è costituita da tutto il complesso di 
alimentazione; se invece deve essere utilizzato per l’ecci¬ 
tazione di campo degli altoparlanti, la predetta resistenza 
è rappresentata dai relativi avvolgimenti. 

Il filtraggio della corrente raddrizzata viene effettuato 
con un certo numero di condensatori in parallelo e con 
un certo numero di induttanze con nucleo magnetico in 



serie, come da fig. 16. Le induttanze possono essere co¬ 
stituite dagli avvolgimenti di campo degli altoparlanti 
quando il doppio diodo ne deve alimentare l’eccitazione. 

Il funzionamento del doppio diodo quale raddrizzatore 
di corrente non viene ad alterarsi se colleghiamo con la 
massa tanto il centro C del secondario del trasformatore 
di alimentazione, quanto la resistenza di carico ed i con¬ 



rie, hanno la funzione di assorbire corrente quando la 
intensità di questa tende ad aumentare e di cederne 
quando l’intensità della corrente tende a decrescere. La 
corrente pulsante ottenuta dal doppio diodo viene ad es¬ 
sere così «filtrata» o meglio «livellata». In alcuni am¬ 
plificatori di potenza all’induttanza L 1 vengono assegnate 
le funzioni di regolatrice della tensione di uscita del rad- 
drizzatore. È noto infatti che l’impedenza delle induttanze 
con nucleo di ferro diminuisce con l’aumentare del carico 
e viceversa. 

Non ci dilunghiamo ad illustrare gli allacciamenti del 
semplice diodo o del doppio diodo a riscaldamento indi¬ 
retto, perchè queste valvole negli amplificatori per cinema 
sonoro non trovano opportuna applicazione (1). Aggiun¬ 
giamo soltanto che il filamento dei doppii diodi ad accen¬ 
sione diretta viene abbondantemente dimensionato per¬ 
chè presenti una notevole inerzia termica e vengano evi¬ 
tati gli inconvenienti dovuti alle variazioni di tempera¬ 
tura del filamento stesso. 


Massima tensione inversa di cresta 
di un doppio diodo 


I costruttori delle valvole biplacca usano indicare qua- 
l’è la massima « tensione inversa di cresta » che le va- 
vole stesse possono sopportare. Superando di una certa 
percentuale tale tensione si produce fra il catodo ed una 
delle due placche un arco che, oltre a metter in corto 
circuito il secondario del trasformatore di alimentazione, 
può compromettere seriamente l’efficienza della stessa 
valvola. 

La massima tensione inversa di cresta è data dalla 
formula: 

1 X )/2 X Vs 

dove Vs rappresenta il valore efficace ed il prodotto: 
1 2 X Vs il valore massimo della tensione alternata,, 

supposta sinusoidale, che si può applicare fra il centro C 
del secondario del trasformatore di alimentazione (vedi fi¬ 
gura 13 ed una qualunque delle due placche. 

In verità nell’istante in cui il potenziale della placca PI 
raggiunge il valore massimo fra il catodo e la placca P2.* 
esiste una differenza dì potenziale che praticamente può 1 
considerarsi eguale al valore massimo della differenza di 
potenziale che si ha fra le due placche, per cui il dielet¬ 
trico esistente fra i due elettrodi deve resistere, con un 
certo grado di sicurezza, alla differenza di potenziale an- 
zidetta. 

Se la massima tensione inversa di cresta di una data 
biplacca è di 1500 volt, il valore massimo della tensione 
da applicare fra il centro del trasformatore di alimenta¬ 
zione e una delle due placche non deve superare i 750 
1500 

volt (-), mentre li valore efficace della tensione stessa 

2 


750 

non deve andare al di là di 550 volt (-). 

\!T 

Prima di chiudere riteniamo opportuno chiarire che 
fra le due placche PI e P2 non si ha passaggio di elettro¬ 
ni, malgrado in certi istanti esse si trovino a potenziali 
opposti, perchè sono entrambe fredde. 


(Continua) 


densa tori di filtraggio. In questo caso l’insieme viene 
schermaticamente rappresentato dalla fìg. 17. 

I condensatori CI e C2 e le induttanze LI ed L2 della 
fig. 16, allacciati rispettivamente in derivazione ed in se- 


(1) Al lettore che vorrà rendersi ragione delle varie appli¬ 
cazioni dei diodi e doppi diodi, nonché delle altre valvole 
consigliamo di consultare il volume Le valvole termoioniche 
di Jago Bossi, edito da l'Antenna. 
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COSTRUZIONE DI UN 
RICETRASMETTITORE 

PER AUTOMOBILE 

FRANCESCO DE LEO -— 


Lo schema illustra il circuito 
del rice - trasmettitore propria¬ 
mente detto. Esso è composto di 
tre valvole tutte del tipo ame¬ 
ricano con accensione a 6,3 Volta. 

L’apparecchio è stato studiato 
appositamente per essere instal¬ 
lato su automobile, alimentandolo 
sìa con batterie che con apposito 
alimentatore. 

Il circuito non differisce molto 
dagli apparecchi del genere: una 
valvola 76 (triodo) funzionante 
come rivelatrice a super-rigene¬ 
razione in ricezione ed oscillatrice 
in trasmissione, una 76 preampli- 
ficatrice di bassa frequenza sia in 


Il circuito oscillante, che deter¬ 
mina la frequenza di ricezione o 
di emissione, è composto da due 
induttanze e da un condensatore 
variabile . 

Essendo questi organi delica¬ 
tissimi, consigliamo ai nostri let¬ 
tori una accurata scelta. 

Le induttanze sono auto-co¬ 
struite facilmente, basta procu¬ 
rarsi mezzo metro di filo di rame 
cotto di 2 mm. ed un mandrino di 
legno di 12 mm. di diametro. So¬ 
lerà questo mandrino verranno 
avvolte due bobine da 5 spire 
per le induttanze di placca e gri¬ 
glia, ed uno di due per l’antenna. 


placca e griglia, e distante da 
queste 3 mm, per parte. Il con¬ 
densatore di sintonia è un comu¬ 
ne condensatore verniero a tre 
placche della capacità massima di 
cm. 15. Si può utilizzare con suc¬ 
cesso un condensatore del com¬ 
mercio, eseguendo però una mo¬ 
difica, che si rende necessaria per 
diminuire le perdite. La modifica 
consiste nel sostituire il dischet¬ 
to di ebanite che sostiene le ar¬ 
mature mobili e fisse del conden¬ 
satore, con un pezzo di materiale 
isolante di grande efficacia, avente 
le stesse dimensioni. 

L’impedenza di A. F. « JAF » è 



trasmissione che in ricezione, una 
41 (pentodo) finale di potenza in 
ricezione e modulatrice in tra¬ 
smissione. In trasmissione la pri¬ 
ma valvola funziona da oscilla¬ 
trice, poiché un apposito commu¬ 
tatore, che serve per il passaggio 
dalla ricezione alla trasmissione, 
abbassa il valore della resistenza 
di griglia, che normalmente è 0,1 
Megaohm, a 10.000 Ohm. 


La distanza tra le spire è, per 
ogni bobina di un millimetro. I 
terminali saranno tenuti lunghi, 
per potere stabilire direttamente 
le connessioni ai relativi organi e 
per servire da supporto, poiché 
nessuno di questi ultimi viene 
ifnpiegato per mantenere a posto 
le tre induttanze. 

L’induttanza di antenna andrà 
posta in mezzo alle induttanze di 


anch’ essa auto - costruita. Viene 
avvolta su di un tubetto di mate¬ 
riale isolante del diametro di 8 
mm. e comporta 30 spire di filo 
0,3 due coperture seta. La val¬ 
vola rivelatrice oscillatrice viene 
accoppiata alla seguente per mez¬ 
zo di un trasformatore rapporto 
1/3. Questo organo è di tipo spe¬ 
ciale usato comunemente nei ri- 
ce-trasmettitori. Infatti si può ve- 
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dere dallo schema, che esso oltre 
al primario normale ha un avvol¬ 
gimento per il microfono. Ora 
questi trasformatori sono reperi¬ 
bili sul mercato italiano. Volendo 
costruirli è sufficiente procurarsi 
un trasformatore di B. F,, del 
rapporto indicato, che abbia del¬ 
lo spazio tra gli avvolgimenti ed 
i lamierini, in modo da potere av¬ 
volgervi sopra 300 spire di filo 
0,3 smaltato, che costituirà il pri¬ 
mario per il microfono. 

Questo avvolgimento è adat¬ 
to ai microfoni a polvere comu- 
nemenete usati dai dilettanti ed a 
quelli contenuti nei così detti mi¬ 
crotelefoni, ossia nei complessi 
telefono-microfono, il cui uso è 
molto consigliabile su questi rice- 
trasmettitori. Il secondario del 
trasformatore di B. F. è collegato 
alila griglia della valvola pream- 
‘plificatrice di B. F. ed a terra. Pei 
la polarizzazione di questa val¬ 
vola si usa il comune sistema di 
rendere positivo il catodo rispetto 
alla griglia, inserendo su questo 
elettrodo una resistenza da 2.500 
Watt avente in parallelo un con¬ 
densatore di fuga della capacità 
di un microfarad. 

Questo primo stadio di B. F. 
non ha nulla di particolare ed è 
collegato al seguente per mezzo 
di un trasformatore del rapporto 
1/3. Tale accoppiamento è consi¬ 
gliabile solo nel caso che si pos¬ 
sieda un trasformatore di ottima 
qualità. In caso contrario è con¬ 
veniente eseguire il collegamento 
a resistenza capacità, usando una 
resistenza da 50.000 Ohm sulla 
placca della 76, una capacità di 
10.000 cm. ed una resistenza di un 
Megaohm sulla griglia della 41. 
La polarizzazione di questa ulti¬ 
ma valvola avviene per mezzo 
della resistenza in serie al cato¬ 
do, di 500 Ohm. In parallelo a 
tale resistenza vi è un conden¬ 
satore di 20 microfarad, tensione 
di lavoro 25 V. 

Particolari cure vanno rivolte 
alla scelta del trasformatore di 
uscita, come si può notare, in tra¬ 
smissione ha lo scopo di servire 
da impedenza di modulazione. Il 
primario di questo trasformato- 
re deve essere adatto al pentodo 
e cioè deve avere una impedenza 
di 7.000 Ohm, alla frequenza di 
400 periodi, il secondario avrà 
una impedenza uguale alla resi¬ 


stenza della cuffia e del telefono 
usato. In serie alla placca, du¬ 
rante la trasmissione, vi è un mil- 
liamperometro per il controllo, il 
cui consumo a fondo scala è di 60 
mA circa. La commutazione tra¬ 
smissione - ricezione avviene per 
mezzo di un commutatore triplo 
a scatto, del tipo a minima capa¬ 
cità distribuita. Per l’eccitazione 
del microfono si usa una batteria 
di pile di. 4,5 V. separata dall’al¬ 
tra alimentazione. 

Il montaggio dell’ apparecchio 
può essere fatto in una piccola 
cassettina metallica, posibilmente 
a due piani per agevolare il mon¬ 
taggio e nello stesso tempo sepa¬ 
rare la parte oscillatrice - rivela¬ 
trice del resto del circuito. 



Sul lato superiore del cofanetto 
sarà necessario porre due mor¬ 
setti isolati in porcellana con dadi 
argentati a farfalla per l’antenna. 
Due tubi di rame della lunghezza 
di m. 1,20 e del diametro di mm. 
6, piegati ad angolo come indica 
la fìg. 2, costituiranno il sistema 
radiante. Questi tubi verranno fo¬ 
rati ad una estremità per il fis¬ 
saggio sugli appositi morsetti. 

La costruzione del rice-trasmet- 
titore è semplicissima e parago¬ 
nabile a quella di un comune ri¬ 
cevitore a batterie. L’unica pre¬ 



cauzione da prendersi è quella di 
fare i collegamenti più brevi pos¬ 
sibili: in ispecial modo quelli che 
vanno al commutatore ricezione- 
trasmissione. 

Il pannello frontale può essere 
di materiale isolante, o metalli¬ 
co, in questo ultimo caso è ne¬ 
cessario isolare i pezzi non con¬ 
nessi a massa. Da notare che il 
condensatore variabile deve dista¬ 
re almeno 10 cm. dal pannello 
frontale e quindi dalla manopola 
di comando e deve essere coman¬ 
dato mediante un asse isolato. Si 
utilizzerà a questo scopo un pro¬ 
lungamento in ebanite. 

Terminato il montaggio si pro¬ 
cederà alla prima prova che con¬ 
sisterà nel ricevere. Naturalmen¬ 
te, a meno che non vi siano dei 
trasmettitori vicini su queste lun¬ 
ghezze d’onda non si udrà nes¬ 
sun segnale. Il funzionamento 
dell’apparecchio è ottimo quando 
si potrà udire un rumore di fondo 
paragonabile ad una cascata di 
acqua. Aggiustando la tensione di 
placca della valvola rivelatrice si 
otterrà il migliore funzionamento 
poiché la tensione anodica è leg¬ 
germente critica. 

Collegando il sistema radiante 
all’apparecchio, si dovranno udi¬ 
re dei rumori nella cuffia: i di¬ 
sturbi delle candele delle automo¬ 
bili. Ottenuto il migliore funzio¬ 
namento, si passerà poi alla tra¬ 
smissione girando l’apposito com¬ 
mutatore. Per avere il massimo 
rendimento in trasmissione è ne¬ 
cessario che l’oscillatore sia sinto¬ 
nizzato perfettamente sulla lun¬ 
ghezza d’onda fondamentale del¬ 
l’antenna che è di circa 5,2 m., ciò 
sarà fatto facilmente, ruotando 
il condensatore variabile. L’indi¬ 
cazione del milliamperometro. Ta¬ 
le stato di cose va evitato poiché 
se vi è perfetta risonanza tra si¬ 
stema radiante ed oscillatore, que¬ 
sto ultimo disinneseca. La fre¬ 
quenza di emissione quindi deve 
essere leggermente superiore a 
quella fondamentale dell’ aereo. 
Parlando al microfono si potran¬ 
no notare delle variazioni nella 
corrente di placca della valvola 
oscillatrice, ciò è perfettamente 
normale ed indica che l’emissione 
è modulata. L’alimentazione di 
questo apparecchio può essere 
fatta in parecchi modi: a batterie 
(accumulatori di 6 Volta per la 
accensione, pile a secco di 135 


445 




















Volta per l’anodica), in alternata 
con apposito alimentatore) ed a 
batteria ed alimentatore a vi¬ 
bratore. 

Il primo sistema può servire 
nel caso che si voglia trasportare 
mano l’apparecchio. Questo siste¬ 
ma di alimentazione però non è 
conveniente, poiché comporta il 
necessario uso di un accumulato- 
re di forte capacità dato che il 
consumo totale dei filamenti è di 
0,9 A. Dovendo usore l’apparec¬ 
chio nel modo citato, conviene so¬ 
stituire le valvole a 6 Volta con 
delle valvole tipo americano a 2 
Volta. Al posto delle 76 si adopre- 
ranno le 30 ed il pentodo 41 sarà 
sostituito dal 33. L’alimentazione 
dei filamenti in questo caso sarà 
fatta con una batteria di pile a 
secco di due elementi. Essendo la 


tensione di tale batteria di 3 V., 
bisognerà usare un reostato op¬ 
pure una resistenza per abbassa¬ 
re tale tensione. 

La tensione anodica sia con val¬ 
vole a 6 V. che con valvole a 3 V., 
può avere un valore minimo di 
135 V. con risultati buoni. 

L’alimentazione in alternata è 
la più comoda se l’apparato deve 
restare fisso; basta usare in que¬ 
sto caso un comune alimentatore 
anodico che dia una tensione di 
250 V. per le placche a 6 V. per i 
filamenti. 

Siccome l’apparecchio descrit¬ 
to è stato progettato appositamen¬ 
te per essere installato su di una 
macchina, daremo una breve de¬ 
scrizione per la costruzione di un 
alimentatore a vibratore. 


COSTRUZIONE DELL'ALIMENTATORE 
A VIBRATORE 


La costituzione di questo com¬ 
plesso, che a prima vista può da¬ 
re l’idea di insormontabile diffi¬ 
coltà, è invece più che semplice, 
naturalmente la costruzione del 
vibratore deve essere fatta con un 
po’ di attenzione per raggiungere 
un buon esito finale. 


ferro dolce piegato ad angolo, op¬ 
pure si utilizzerà una espansione 
di una vecchia cuffia che è ap¬ 
punto piegata ad angolo. Con una 
squadretta si farà il sostegno del¬ 
la vite di regolaggio. E’ bene, pri¬ 
ma di eseguire il montaggio del 
vibratore, assicurarsi se i contatti 



La fig. 3 illustra schematica¬ 
mente il vibratore il quale è mon¬ 
tato su di una basetta di bacheli¬ 
te perforata a metà. In questo fo¬ 
ro sporge il nucleo di un piccolo 
elettromagnete, il quale attira una 
ancoretta di ferro dolce ed inter¬ 
rompe quindi il contatto. Per age¬ 
volare la costruzione di questo vi¬ 
bratore è necessario procurarsi 
un vecchio campanello elettrico 
fuori uso. Si toglierà da questo la 
vite di regolaggio e la lamina di 
contatto che è solidale ad una an¬ 
coretta di ferro dolce e si monte¬ 
ranno come indicato nella fig. 3. 
l’elettromagnete sarà composto da 
un rocchettino da bobina di cuf¬ 
fia con avvolte 50 spire di filo 1 
mm. due coperture cotone. Il nu¬ 
cleo sarà fatto con un pezzetto di 


sia della vite che della lamina vi¬ 
brante, siano in argento poiché è 
necessario che siano di questo 
metallo per impedire ossidazione. 

Nel caso che non lo fossero si 
potranno usai~e dei contatti tolti 
da vecchi jack telefonici. 

Terminata la costruzione, il vi¬ 
bratore sarà fissato su di uno 
chassis dell’alimentatore in modo 
elastico, ossia su blocchi di gom¬ 
ma spugnosa. 

Il trasformatore segnato sullo 
schema « T » deve essere autoco¬ 
struito. A questo scopo si ovrà 
procurare un blocco di lamierini, 
in modo da formare una sezione 
totale di 20 per 20 mm. Il prima¬ 
rio di questo trasformatore è av¬ 
volto direttamente sopra al nu¬ 
cleo, in modo da ridurre al mini¬ 


mo le perdite. Si costruirà con del 
cartone presspan un forte roc¬ 
chetto e si inizierà l’avvolgimento 
primario, che è composto da 40 
spire di filo 1 mm. due c.c. Ter¬ 
minato questo avvolgimento si 
isolerà abbondantemente con del¬ 
la seta sterlingata, in modo scru¬ 
poloso, poiché si possono svilup¬ 
pare delle extra correneti che 
possono raggiungere anche i 10 
mila Volta. Sopra al primario si 
farà l’avvolgimento secondario 
che sarà di 3000 spire filo 0,15 
smaltato. L’avvolgimento va fatto 
senza irregolarità, a strati, iso¬ 
lando con carta paraffinata tra 
uno strato e l’altro 

Terminata la costruzione del 
trasformatore si procederà alla 
prova consistente nella misura 
della tensione, che deve essere di 
300 Volta. 

A questo scopo si connetterà im 
parallelo al secondario un volt- 
metro a basso consumo e si rego¬ 
lerà il vibratore sulla frequenza 
più alta possibile. 

Il trasformatore ed il vibratore 
costituiscono le parti più difficili 
da costruire, il resto è più che 
semplice. Il filtro deH’alimentato- 
re è del tipo ad una sola cellula, 
ossia comprende una sola impe¬ 
denza di B. F. (JBF) di 30 Henry, 
30 m.A. e due condensatori elet¬ 
trolitici da 8 microfarad, tensio¬ 
ne di lavoro 450 V. 

La valvola raddrizzatrice è una 
vecchia valvola a gas nobile tipo 
Raytheon. I due anodi saranno 
connessi in parallelo. Per ottene¬ 
re le tensioni variabili, si fa uso 
di un partitore di tensione a col¬ 
larini del valore di 25.000 Ohm. 

L’alimentatore sarà montato su 
di uno chassis metallico a forma 
di cassetta. L’involucro metallico 
sarà connesso alla massa. La ten¬ 
sione massima che si può ricavare 
da questo sistema è di 250 V. a 60 
mA. Il consumo di entrata è di 
circa 1.5 A. 

♦ ♦ 
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CLIAPPÀRECfo 



(vedi numeri precedenti) 


S. E. 153 


Supereterodina a quattro 
valvole senza stadio di am¬ 
plificazione riflessa e sen¬ 
za amplificazione di bassa 
frequenza 

- di ELECTRON 


Messa a punto 

Ciò che noi definiamo messa a punto di un ra¬ 
dioricevitore consiste esattamente in quella serie 
di operazioni, spesso trascurate dal dilettante in¬ 
cauto e poco preciso. Ci teniamo a mettere in evi¬ 
denza questo difetto congenito in quasi tutti gli 
autocostruttori di apparecchi riceventi; e per con¬ 
statare la misura di tale difetto la Rivista ha a di¬ 
sposizione un elemento di controllo che non può 
dar luogo a constatazioni errate: il servizio con¬ 
sulenza. E non sono poche quelle volte che ci ca¬ 
pita di sentire di un mancato funzionamento che 
al primo colpo d’occhio appare inequivocabilmente 
imputabile alla poca cura con cui è stato eseguito 
il montaggio, ad un mancato controllo di esso, e 
ad una imprecisa messa a punto. Non pariamo poi 
della taratura, che troppo spesso viene conside¬ 
rata come l’operazione meno importante nella co¬ 
struzione di un radioricevitore. 

Innegabilmente è molto interessante il poter 
sentire funzionare un apparecchio appena termi¬ 
nati gli ultimi collegamenti; ma la maggior parte 
delle volte tutta la scienza di sperimentatore, che 
ogni dilettante dovrebbe essere orgoglioso di pos¬ 
sedere al massimo grado, si ferma a questo punto: 
e dal momento che l’apparecchio suona il lavoro 
è terminato. Qui sta l’errore fondamentale: per 
quanto la descrizione sia stata precisa e completa, 
per quanto il materiale impiegato sia esattamente 
quello indicato dalla Rivista, non è detto che il 
funzionamento delle varie parti del ricevitore av¬ 
venga a dovere. La precisione del montaggio e 
l’impiego di elementi prescritti deve per lo meno 
assicurare il funzionamento del ricevitore co¬ 
struito; e così avviene in pratica nella maggior 
parte dei casi. 

Ma non si deve mai giurare sulla qualità delle 
parti impiegate e come regola di precauzione si 
deve pensare alla possibilità di errori nel mon¬ 
taggio e nel controllo dei singoli elementi acqui¬ 
stati. Questa precauzione è indispensabile per co¬ 
loro che, con estrema leggerezza, decidono della 
sostituzione di qualche organo senza seguire alcun 
criterio razionale. Si potrebbero a questo punto 
citare dei casi tipici, ma ci è sufficiente aver messo 
in guardia i nostri lettori, sperando che questa 
chiacchierata serva da incitamento a migliorare i 


sistemi dilettantistici di costruzione, e sopratutto 
a creare in essi un minimo della coscienza di spe¬ 
rimentatori che in radio è infinitamente più ne¬ 
cessaria che in altri rami. 

Ritornando ora al nostro SE 153, ricordiamo che 
nei capitoli precedenti abbiamo dato tutti i con¬ 
sigli necessari alla costruzione accurata del rice¬ 
vitore. Dobbiamo pensare ora ad eseguire un con¬ 
trollo accuratissimo di quello che è stato fatto; 
non neghiamo che l’operazione sia molto noiosa, 
ma essa è assolutamente indispensabile. Bisogna 
armarsi di pazienza e, con lo schema elettrico alla 
mano, mettersi a fare il collaudo del proprio ope¬ 
rato: ad uno ad uno è perciò necessario passare 
in rassegna tutti i collegamenti e come buona nor¬ 
ma si consiglia di segnare, a mano a mano che si 
controllano, con un segno di matita, i collegamenti 
dello schema elettrico; a lavoro finito si potrà fa¬ 
cilmente osservare se qalche collegamento è stato 
dimenticato e si sarà certi, se il controllo è stato 
fatto con cura, che nessun errore è stato lasciato 
nel montaggio. 

Lo stadio seguente della messa a punto consiste 
nella misura delle tensioni. Si fa dapprima il con¬ 
trollo delle tensioni a vuoto, cioè senza mettere 
sull’apparecchio nessuna valvola. Questa opera¬ 
zione ci permette di vedere se i collegamenti di 
accensione sono stati eseguiti senza errori; allo 
scopo serve ottimamente il disegno pubblicato in¬ 
sieme al capitolo precedente il quale riproduce i 
collegamenti tra gli elettrodi ed i piedini o con¬ 
tatti delle valvole. Si tenga presente che in tale 
disegno gli zoccoli delle valvole sono tutti visti 
dalla parte inferiore. La misura delle tensioni a 
vuoto permette inoltre il controllo del trasforma¬ 
tore di alimentazione giacche non è detto che esso 
risponda alle caratteristiche richieste. 

Come è noto, mancando il consumo, le tensioni 
saranno superiori a quelle effettive le quali figu¬ 
rano nella tabella tensioni. Specificamente si deve 
eseguire il controllo delle tensioni di filamento di 
tutte le valvole compresa la rettificatrice; su di 
questa poi si potrà controllare che le tensioni ap¬ 
plicate alle due placche siano dello stesso valore. 
Evidentemente la misura delle tensioni si esegui¬ 
sce dopo aver inserito il ricevitore sulla rete di 
alimentazione. 
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Senza inserire il ricevitore alla linea di alimen¬ 
tazione si possono controllare con un ohmetro gli 
isolamenti dei punti critici del circuito : ad esempio 
è opportuno misurare l’isolamento tra il positivo 
anodico o il filamento della rettificatrice, se si tie¬ 
ne l’altoparlante inserito, e la massa; questa mi¬ 
sura ci potrà garantire che non ci siano cortocir¬ 
cuiti nella linea di alimentazione anodica o, co¬ 
munque, dispersioni. Sarebbe prudente eseguire 
anche la misura di continuità di tutti i circuiti: 
quelli delle placche per assicurare che vi arrivi 
tensione anodica, quelli delle griglie schermo ed 
in special modo quelli delle griglie controllo giac¬ 
che sarebbe pericoloso per le valvole, applicare la 
tensione o le tensioni anodiche, se le griglie con¬ 
trollo non hanno la polarizzazione prescritta o la 
continuità. E’ però evidente che se si è sicuri dei 
collegamenti e delle resistenze impiegate, la mi¬ 
sura minuziosa della continuità è cosa superflua. 

Si possono ora inserire le valvole e riattaccare 
l’apparecchio alla rete, curando bene di non la¬ 
sciare staccato l’altoparlante. Si procede immedia¬ 
tamente alla misura delle tensioni che ora dovran¬ 
no risultare eguali a quelle riportate nella tabella 
tensioni. Sarebbe assurdo volere che le tensioni 
misurate corrispondano con esattezza assoluta a 
quelle della tabella; non si può infatti pretendere 
che le resistenze siano identiche e che le valvole 
abbiano le stesse caratteristiche di quelle usate 
da noi, ma si deve prendere la tabella come un 
dato che ha carattere di indirizzo. Le tensioni dei 
filamenti dovranno risultare con molta approssi¬ 
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mazione eguali; per gli altri valori non si possono 
dare delle tolleranze poiché l’entità di esse varia 
da tensione a tensione, a seconda che esse siano 
più o meno critiche. Tanto per essere precisi di¬ 
remo subito che per le tensioni anodiche e di gri¬ 
glia schermo si possono tollerare differenze del 
5 % in più o in meno; molto minore è invece la 
tolleranza ammessa per le tensioni di griglia con¬ 
trollo. Pertanto lasciamo al buon senso dei lettori 
la giusta interpretazione della tabella tensioni; i 
valori massimi delle tensioni applicabili agli elet¬ 
trodi delle valvole sono stati da noi riportati nella 
prima parte della trattazione relativa all’ SE 153 
ed il costruttore tenga presente che, in linea ge¬ 
nerale, superare il limite imposto dal costruttore, 
se noi non abbiamo già detto qualche cosa in pro¬ 
posito, è sconsigliabile; il tenere le tensioni al di¬ 
sotto del limite prescritto non influisce sulla du¬ 
rata della valvola ma ne diminuisce sensibilmente 
la pendenza. 

Cura particolare va posta nello scegliere lo stru¬ 
mento per eseguire le misure di tensione. Per le 
tensioni alternate, quali quelle dei filamenti, si può 
usare un qualsiasi strumento elettromagnetico, di 
portata opportuna. Per le tensioni continue è di¬ 
ventato di uso comune il voltmetro da 1000 ohm 
per volt; facciamo presente che tale voltmetro ser¬ 
ve per misurare senza errore apprezzabile quasi 
tutte le tensioni di alimentazione; meno alcune, le 
quali saranno lette con errore apprezzabile e che 
sarà bene rilevare con altri sistemi se non si ha 
a disposizione un voltmetro più sensibile. Le ten¬ 
sioni delle griglie schermo non si possono misu¬ 
rare con lo strumento da 1000 ohm per volt, ma 
si possono conoscere misurando la corrente ero¬ 
gata dall’elettrodo della valvola e calcolando con 
la nota legge di Ohm, la caduta di tensione nella 
resistenza di caduta. La tensione a monte di detta 
resistenza si può leggere con il voltmetro da 1000 
ohm per volt. Si intende che quanto detto sopra 
non vale per la tensione di griglia schermo della 
WE 41 per la quale si può eseguire la misura di¬ 
rettamente con il voltmetro. 


Tabella Tensioni 


Valvola 

Vf 

corr. alt. 

Vp 

Vgs 

Vg 

Vk 

Ik 

mAmp 

ACHl esodo 

4 

281 

75 

_ 

2.2 

il 

triodo 


135 

- - 

— 

— 


AF3 (WE33) 

4 

230 

90 

— 

2.2 

9 

WE 41 

4 

280 


— 

5.9 

40 

83 V 

4,95 

— 

— 

— 

390 

60 


Tensione di C 30 — 390 volt 
» » C 29 = 290 » 

» » C 28 240 » 
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Taratura - Allineamento 

Prima di eseguire la taratura deirapparecchìo 
si può provare la bassa frequenza; come sorgente 
a bassa frequenza si può usare un generatore di 
bassa frequenza o un comune rivelatore fonogra¬ 
fico. Ambedue, per la prova, vengono collegati in 
parallelo al potenziometro regolatore di volume 
dopo avere staccato da esso RII; se le tensioni 
misurate erano esatte, il funzionamento della bas¬ 
sa frequenza del ricevitore deve avvenire senza 
fallo. 

La taratura della media frequenza deve essere 
eseguita con un generatore di segnali modulati; 
la frequenza di taratura è di 450 kHz. Il genera¬ 
tore di segnali viene collegato dapprima alla gri¬ 
glia della WE 33 (AF 3) con in serie un conden¬ 
satore da circa 0,02 microfarad. Si regolano C8 e 
C7 per il massimo della tensione di uscita, che 
può essere registrata con un misuratore di uscita, 
collegato in parallelo alla bobina mobile dell’alto- 
parlante. 

Si collega poi il generatore alla griglia della 
ACH1, sempre attraverso il condensatore da 0,02 
microfarad; si regolano C6 e C5 per il massimo 
della tensione di uscita. Durante la taratura della 
prima media frequenza il condensatore variabile 
di sintonia deve essere mantenuto sul valore della 
massima capacità. 

Per effettuare il controllo della conversione di 
frequenza si applica un segnale, di frequenza com¬ 
presa nella gamma delle onde medie, alla griglia 
della ACH1 come si è fatto per la taratura della 
media frequenza. Su tutta la gamma delle onde 
medie la sensibilità deve essere all’incirca eguale 
(o leggermente inferiore) a quella registrata per 
la prima media frequenza. Se ciò non si verifica 
vuol dire che l’oscillatore non funziona bene e 
per controllarlo basta misurare la sua corrente 
di griglia inserendo un milliamperometro da 1 
mamp. fondo scala, in serie ad R3 verso il catodo 
della valvola. La corrente deve essere di circa 0,75 
mamp. e deve mantenersi molto costante lungo 
tutta la gamma. 

Collegando il generatore di segnali tra antenna 
e massa, questa volta anche senza il condensatore 
in serie, si passi ad allineare i circuiti di sintonia. 
Pochissimi ritocchi saranno necessari; si ricordi 
che a 1400 kHz si regola l’oscillatore (C4) per 
mettere a posto la corrispondenza con la scala par¬ 
lante, ed il circuito di antenna (C2) per ottenere 
la massima uscita. Si passa quindi alla frequenza 
di 600 kHz e si cerca il massimo della tensione di 
uscita regolando contemporaneamente il conden¬ 
satore in serie dell’oscillatore (C15) ed il conden¬ 
satore variabile. Si ripeta l’operazione di allinea¬ 
mento in principio della scala a 1400 kHz prima; e 
poi a 600 kHz alla quale frequenza deve risultare 
l’esatta corrispondenza colla scala. Se ciò non si 
verifica si può ritoccare con molta precauzione 
l’induttanza del trasformatore di antenna, rego¬ 
lando con un giravite isolato il nucleo di NOVA- 
FER. Dopo questa regolazione è necessario ripe¬ 
tere tutto Tallineamento. 


QUADRI 



Supereterodina 
5 valvole 


per onde cortissime, corte, medie e 
lunghe. Elevata sensibilità anche nelle 
onde corte. Grande scala parante in 
cristallo illuminato per trasparenza e 
ccn i quattro campi d'onda in diversi 
colori. Sintonia ultra rapida a forte 
demoltiplica. Indicatore di sintonia. 
Selettività variabile. Controllo automa¬ 
tico di volume. Regolatori di intensità 
e tono. Altoparlante dinamico. Potenza 
6 Watt. Presa per fonografo e diffu¬ 
sore sussidiario. 


Prezzo tasse comprese 
Escluso abbonam. E. I A. R. 

vendita 

ANCHE A RATE 
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Risultati - Conclusione 

Dovendo parlare dei risultati ottenuti da questo 
piccolo ricevitore possiamo essere veramente con¬ 
tenti di aver potuto realizzare, con un semplice 
schema di supereterodina a quattro valvole, senza 
stadio di amplificazione riflessa, la sensibilità che 
normalmente si ottiene da un cinque valvole. Du¬ 
rante una prova pratica di ascolto, eseguita in 
Milano, ove le condizioni di ricezione sono in que- 

Le nuove M. F. a nucleo di ferro 


sta stagione pessime sotto ogni punto di vista, 
abbiamo potuto ricevere comodamente con una 
piccola antenna interna quasi un centinaio di sta¬ 
zioni. 

La qualità di riproduzione, fedele in misura ve¬ 
ramente eccezionale, pone l’SE 153 nella classe dei 
ricevitori di lusso. 

La potenza d’uscita è più che sufficiente per le 
esigenze normali. 



Griglie di soppressione polarizzate 


L’idea di polarizzare negativamente 
le griglie di soppressione dei pentodi 
impiegati negli stadi di amplificazione 
ad alta frequenza, non è del tutto 
nuova: già parecchi anni fa, dopo il 
primo apparire dei pentodi, si trova¬ 
vano sul mercato americano apparecchi 
riceventi con polarizzazione variabile 
dei soppressori. 

Polarizzando negativamente la gri¬ 
glia di soppressione di un pentodo si 
ottiene un aumento della resistenza in¬ 
terna della valvola e perciò dimensio¬ 
nando opportunamente i circuiti oscil¬ 
lanti si può ricavare una maggiore am¬ 
plificazione per stadio. 

Recentemente (secondo quanto ri¬ 
porta Toute la Radio) una casa ame¬ 
ricana, Philco, ha utilizzato allo stesso 
scopo la polarizzazione delle griglie 
di soppressione: la tensione negativa 
di 3 volt, che normalmente serve alla 
polarizzazione della griglia controllo, 
viene applicata anche alla terza griglia 
del pentodo. 


Lo stesso risultato si può ottenere 
anche quando le valvole sono autopo¬ 
larizzate con resistenza catodica. Ba¬ 
sterà collegare il soppressore a massa 
anziché al catodo: esso così verrà po¬ 
larizzato con una tensione negativa 
eguale a quella, positiva, del catodo. 

Data la piccola influenza esercitata 
dal soppressore sulle caratteristiche 
della valvola, sembra che la tensione 
di 3 volt sia insufficiente per produrre 
un effetto apprezzabile. Istintivamente 
il pensiero va al controllo automatico 
di volume: si potrebbe infatti eserci¬ 
tare il controllo sulle due griglie con¬ 
temporaneamente. Ma risulta subito 
evidente che il risultato è contrario a 
quanto si possa desiderare: infatti la 
tensione di CAV aumenta con l’inten¬ 
sità del segnale ricevuto e si avrebbe 
quindi un aumento di selettività per le 
stazioni più potenti, proprio quando 
la selettività dei circuiti potrebbe in¬ 
vece essere mantenuta bassa. 

Toute la Radio consiglia di polariz¬ 


zare fortemente i soppressori, pren¬ 
dendo tutta o parte della tensione ne¬ 
gativa presente sulla griglia dell’oscil¬ 
latore locale (solamente per le supere¬ 
terodine). In questo modo si ottiene un 
effetto più marcato e la tensione di po¬ 
larizzazione è quasi costante lungo 
ogni gamma di ricezione. È necessario, 
naturalmente, filtrare tale tensione con 
0,5 Mohm e 0,1 jjlF. 

Noi crediamo che non sia necessario 
ricorrere a questo artifìcio: se si desi¬ 
dera una polarizzazione costante e di 
valore elevato, essa è sempre ricava¬ 
bile in altro punto del ricevitore, ad 
esempio sul negativo generale; si evita 
così di ricorrere al circuito dell’oscif- 
latore, che è sempre molto delicato. 

Accontentandoci invece di una ten¬ 
sione minore, noi pensiamo che l’effet¬ 
to sia molto più sentito quando la 
valvola amplificatrice è autopolariz¬ 
zata: infatti per effetto del CAV con¬ 
temporaneamente vengono diminuite la 
polarizzazione catodica e la polarizza¬ 
zione della griglia di soppressione. 

Micron 



Sul vostro radiofonografo esigete 
“ M o t o r e Bezzi tipo RG 37 „ 

♦ Assoluta assenza di rumori 

♦ Costanza del numero dei giri 

♦ Avviamento ed arresto completamente automatico 

♦ Durata illimitata 

♦ Non richiede manutenzione alcuna 
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per chi comincia _ 

Nozioni di praiica sperimentarle 


Applicazione delle O C e di uno stadio 
di B F al monovalvolare 


di G. Coppa 


Nello scorso numero abbiamo descritto un effi¬ 
ciente ricevitore monovalvolare per la ricezione 
delle principali stazioni europee in cuffia. 

Vogliamo ora trattare di alcune utili applicazio¬ 
ni del ricevitore suddetto, specialmente in quanto 
riguarda la ricezione delle OC. 

La ricezione delle OC con un semplice mono- 
valvolare non è affatto impossibile; si pensi che 
molti dilettanti di Europa nelle loro comunicazioni, 
effettuate con potenze d’emissione scarsissime, si 
servivano poi per la ricezione di una reazione se¬ 
guita da due valvole amplifìcatrici di BF. 

Vi è anche da notare che a quei tempi le valvole 
che si trovavano in commercio erano ben lungi 
dall’avere il rendimento di quelle d’oggi. 

Lo scrivente ricorda benissimo di avere con 
una semplice bigriglia, con 12 volt d’anodica, ri¬ 
cevuto benissimo da Milano le prime trasmissioni 
della stazione di Eindhoven in Olanda di 20 KW 
e molte trasmissioni dilettantistiche. 



Veniamo dunque alla applicazione delle onde 
corte al ricevitore monovalvolare descritto nello 
scorso numero. 

La modifica essenziale da compiere è quella del¬ 
la bobina di AF. Detta bobina deve essere sosti¬ 
tuita da quella illustrata in fig. 1. 

La bobina di fig. 1 si compone, come quella per 
OM di tre avvolgimenti, uno per l’aereo, uno per 
la sintonia ed un terzo per la reazione. 

A differenza della bobina per OM, in quella per 
OC l’avvolgimento di reazione non è fisso ma ac¬ 
coppiabile a piacere all’avvolgimento della sin¬ 
tonia. 

Per costruire la bobina si procede come segue: 
Si prende un tubo di bakelite o di cartone bake- 
lizzato da 40 mm. di diametro e lungo circa 120 
mm. 

In prossimità di uno dei bordi di tale tubo si 
avvolgeranno 4 spire di filo da 5 o 6/10 smaltato, 
distanziate fra loro circa 1 mm. 

Alla fine di tale avvolgimento, a circa 12 mm. 
di distanza, prende inizio l’avvolgimento di sin¬ 


tonia che si compone di 10 spire di filo da 10/10 
(1 mm.) smaltato, distanziate circa 1,5 mm. fra di 
loro. I due avvolgimenti devono essere effettuati 
nello stesso senso. 

I capi di essi che si trovano più vicini fra di 
loro, vanno rispettivamente all’aereo e al conden¬ 
satore variabile di sintonia. 



L’avvolgimento di reazione è invece eseguito su 
di un tubo a parte, di circa 45 mm. di diametro 
che può essere fatto scorrere sul primo. 

Detto avvolgimento si compone di 8 spire di 
filo da 3,5 o 4/10 di mm. smaltato o coperto in 
seta, affiancate l’una all’altra. 

Un capo dell’avvolgimento di reazione va con¬ 
nesso alla massa, ossia al negativo, insieme al ri¬ 
torno dell’avvolgimento di sintonia, l’altro capo 
va invece al condensatore variabile di reazione. 

Montata detta bobina e messa al posto di quella 
di OM nel ricevitore ci si dovrà sincerare della 
giusta relazione fra il senso di avvolgimento della 
bobina di reazione nei confronti della bobina di 
sintonia. 



E’ questa una cosa che si rivela assai facilmente : 
Sconnettendo la presa di aereo, regolando il va¬ 
riabile di reazione, si deve sentire il caratteri¬ 
stico colpo nella cuffia dovuto all’innesco delle 
oscillazioni, detto colpo è seguito da un soffio. 

Battendo leggermente con un dito sulla valvola, 
si deve percepire nella cuffia il « suono di cam¬ 
pana » che varia leggermente, o talvolta anche 
notevolmente, di intensità quando la reazione è 
innescata. 

Se tutto procede regolarmente, collegando l’ae¬ 
reo alla sua presa e girando lentamente il varia¬ 
bile di sintonia, si percepiranno dei leggeri fischi 
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che spariranno agendo opportunamente sul varia¬ 
bile di reazione dando luogo alla ricezione re¬ 
golare. 

Può darsi che quando si collega l’aereo si abbia 
il disinnesco delle oscillazioni, ciò significa che 
la capacità dell’aereo è troppo grande, è allora 
necessario, se il disinnesco non è compensabile 
stringendo l’accoppiamento fra bobina di reazione 
e bobina di sintonia od agendo sul variabile di 
reazione, disporre un piccolo condensatore fisso 
da circa 100 pF in serie all’aereo. 

Per l’applicazione delle OC al ricevitore, si in¬ 
tende che i condensatori variabili in esso impie¬ 
gati debbono essere a dielettrico aria e non già a 
dielettrico solido e che durante la ricezione delle 
OC va tolto il filtro per OM che abbiano consi¬ 
gliato di applicare per perfezionare la sensibilità 
e la selettività in OM. 

Una comoda sistemazione di detta applicazione 
potrà essere fatta mediante un sistema di boccole 
e spine da fissare rispettivamente sul ricevitore e 
sulle bobine in modo da facilitarne l’intercambia- 
bilità. 

L’uso della bobina ora descritta, è consigliabile 
quando si voglia fare semplicemente l’applicazio¬ 
ne delle OC al ricevitore per l’ascolto delle sta¬ 
zioni di detta gamma. 

Quando invece si vogliano ascoltare le trasmis¬ 
sioni dilettantistiche e ci si voglia mettere nelle 
condizioni di ricevere, sia pure qualche volta, per 
combinazione, le stazioni extraeuropee, il che non 
è cosa impossibile, è allora necessario dare alle 
bobine stesse una diversa sistemazione. 

Si pensi che il rendimento del ricevitore dipende 
in gran parte dai più appropriati valori di accop¬ 
piamento fra le diverse bobine. 

Secondo noi, una delle migliori soluzioni in pro¬ 
posito è quella della fig. 5. 



E’ questo un sistema da noi sperimentato con 
successo. 

Non vi è dubbio che l’accoppiatore sia abba¬ 
stanza ingombrante, ma esso permette di rifinire 
gli accoppiamenti e di portarli al punto giusto 
permettendo risultati che in qualunque altro modo 
sono irraggiungibili. 

L’accoppiatore, visibile in fig. 4, si compone 
semplicemente di tre stecche di legno duro di 5 
mm. di spessore X 20 mm. di larghezza circa e 
lunghe 30 cm. 

Dette tre stecche sono forate ad una estremità 
ed infilate su di un bullone (vite e dado), che a 
sua volta può essere fissato su di una tavola di 


legno facente corpo con il ricevitore o, come ab¬ 
biamo fatto noi, direttamente al tavolo di lavoro. 

Su di ognuna delle tre stecche prende posto 
una bobina a gabbione di cui diamo i dati ed i 
consigli per costruirla. 

Per preparare queste bobine, si disporrà di una 
tavoletta di legno dolce di circa 10 X 10 cm., su 
questa, lungo una circonferenza di cm. 5,5 di dia¬ 
metro, si fisseranno 11 chiodi ai quali sarà stata 
asportata preventivamente la testa. 

Servendosi di filo smaltato o coperto in seta da 
12/10 (mm. 1,2) sì prepareranno le tre induttanze. 

La fig. 2 mostra come si deve effettuare l’avvol¬ 
gimento. 

L’induttanza d’aereo si compone di tre spire, 
quella di sintonia di 5 spire e quella di reazione 
di 7 spire. 

Prima di togliere gli avvolgimenti dai chiodi si 
dovrà provvedere al fissaggio delle spire. 

Detto fissaggio si effettua con spago molto sot¬ 
tile o con cotone da cucire molto forte. 

Si infila dunque lo spago, prima in una delle 
cavità formate da un chiodo, indi in quella for¬ 
mata dal successivo, si riuniscono poi i due capi 
e si lega ben stretto. A legature eseguite, l’avvol¬ 
gimento è sufficientemente solido e si può aspor¬ 
tare dai chiodi senza timore che esso si abbia ad 
allentare. 

Quando si siano preparati gli avvolgimenti, si 
dovrà pensare a fissarli sulle stecche dell’accop¬ 
piatore. 

Il fissaggio dovrà essere fatto in modo che ad 
accoppiatore stretto le tre bobine si trovino a 
combaciare esattamente. La bobina di sintonia va 
disposta in mezzo alle altre due. 

& I fili si faranno correre parallelamente, ad una 
distanza sufficiente fra di loro, lungo le stecche. 

Nel punto di giunzione delle stecche si riuni¬ 
ranno tre fili, provenienti rispettivamente dalla 
bobina d’aereo, da quella di sintonia e da quella 
di reazione. Essi, in tale punto saranno saldati fra 
di loro ed andranno a collegarsi al negativo del 
ricevitore ossia alla terra se l’alimentazione ano¬ 
dica è fatta con batterie. I tre fili rimanenti an¬ 
dranno rispettivamente all’aereo, al variabile di 
sintonia e a quello di reazione. 

Se tutto va bene, si dovrà notare quanto abbia¬ 
mo detto a proposito della bobina cilindrica per 
O.C. 

In caso contrario, si tratterà di girare mecca¬ 
nicamente su sè stessa la bobina di reazione di 
180 gradi in modo da invertire la direzione del 
campo magnetico da essa formato rispetto alle 
altre bobine. 

Un utile accorgimento è quello di disporre vi¬ 
cino alla bobina di sintonia un dischetto di rame 
o di alluminio comandabile mediante una piccola 
stecca fissata a quella che regge detta bobina. 

Accoppiando più o meno detto dischetto alla 
bobina si otterranno delle variazioni micrometri- 
che della frequenza assai meglio di quanto lo per¬ 
mettano le demoltipliche od i vernieri. 

Durante le prove di ricezione delle OC., racco¬ 
mandiamo vivamente di muovere il variabile con 
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molta lentezza perchè la sua selettività apparente 
è tale che una stazione può sparire per sposta¬ 
menti deirordine di 1/10 di grado. 

❖ * * 

Veniamo ora a chi, oltre alla valvola richiesta 
per detto ricevitore ne possiede una seconda dello 
stesso tipo e vorrebbe adoperarla per amplificare 
ciò che con la prima si riceve debolmente. 

Diremo subito che valvole di questi tipi (si in¬ 
tende parlare delle 24, 24 A, 57, 77) si prestano da 
sole ad amplificazioni addirittura sorprendenti. 

Da esse non ci si può attendere una resa di 
potenza sufficiente per alimentare un altoparlante, 
ma effettivamente, dove vi sono segnali molto de¬ 
boli da amplificare, si ottengono effetti sorpren¬ 
denti. 

Non ci si meravigli dunque se, applicando que¬ 
sta seconda valvola sarà possibile constatare la 
comparsa sul quadrante di nuove stazioni che 
prima non erano udibili. 

Quando il fattore qualità di suono non interessi 
in modo eccessivo, e questo crediamo risponda al 
caso più generale, si potrà usare come seconda 
valvola una 35, 58, 78 o 6D6. 

Il circuito secondo il quale la valvola deve es¬ 
sere montata è visibile in fig. 6. 



La cuffia andrà tolta dal ricevitore ed andrà 
messa al suo posto una resistenza da 0,1 mega¬ 
ohm, connessa attraverso ad un condensatore da 
0,02 alla griglia della seconda valvola. 

Detto condensatore andrà collegato all’apparec- 
chio alla spina che è in relazione all’impedenza 
di A.F. 

Il condensatore da 4000 che si trovava in pa¬ 
rallelo alla cuffia andrà asportato ed accompagne¬ 
rà questa nella sua nuova posizione in serie al¬ 
l’anodo della seconda valvola. 

Se si dispone di una impedenza di B.F. o di un 
trasformatore di B.F. con il secondario sano (non 
importa se il primario è guasto) si potrà vantag¬ 
giosamente sostituire detto avvolgimento alla re¬ 
sistenza di 0,1 megaohm. 

Si badi di tenere i fili di uscita ben lontani da 
quelli in relazione alla griglia della prima valvola 
per evitare la formazione di inneschi di B.F. che 
renderebbero impossibile la ricezione. 

♦ ♦ 
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Pratica elementare 


LA CELLULA 
FOTOELETTRICA 


La cellula fotoelettrica è un or¬ 
gano che si presta a moltissimi 
esperimenti ed a svariatissime 
applicazioni anche nel campo dei 
dilettanti radio. 

E’ però da questi pochissimo 
usata perchè, quelle che si trova¬ 
no sul mercato, hanno, nei ri¬ 
guardi della tasca dei dilettanti, 
un prezzo proibitivo per cui ab¬ 
biamo cercato di trarli da questo 
imbarazzo sperimentando un tipo 
di cellula fotoelettrica autoco¬ 
struita che ci ha dato degli ottimi 
risultati. 



Ha però una inerzia maggiore 
dei tipi del commercio ma ciò 
nulla pregiudica dati gli usi a cui 
generalmente la usano i dilettan¬ 
ti. D’altronde, purché non la si 
adoperi per frequenze elevatissi¬ 
me quali potrebbero essere quelle 
usate per la televisione, esperi¬ 
menti per i quali detta cellula è 
assolutamente inadatta, la sua 
inerzia può essere trascurata. 


La costruzione non richiede al¬ 
cunché di speciale in riguardo al¬ 
l’attrezzatura ma basterà sola¬ 
mente un po’ di buona volontà e 
di diligenza, cose queste che ad 
un dilettante non mancano asso-„ 
lutamente mai. 

Passiamo ora alla costruzione: 

Occorrerà anzitutto procurarsi 
un matraccio di vetro di forma ci¬ 
lindrica e che abbia all’incirca le 
seguenti dimensioni: diametro 
cm. 4-5; altezza cm. 15. 

Dovremo ora preparare gli 
elettrodi che sono di piombo uno 
e di rame l’altro. 

Il primo, quello di piombo non 
abbisogna di alcuna preparazione 
speciale, basterà sia costituito da 
un bastoncino di piombo dal dia¬ 
metro di mm. 12 e che abbia la 
lunghezza di circa 10 cm. 

Il secondo elettrodo è fatto di 
rame ed è precisamente ricavato 
da una piastrina larga mm. 25 e 
lunga anch’essa 10 cm. Dovrà es¬ 
sere curvata in tutta la sua lun¬ 
ghezza. 

Abbisogna di una preparazione 
chimico-fìsica e cioè la parte ver¬ 
so l’interno della curvatura deve 
venir ricoperta di uno strato di 
ossido rameico. 

Per preparare questo strato oc¬ 
corre esporre la piastrina di rame 
alla fiamma Bunsen o, più sem¬ 
plicemente, al carbone, dopo di 
che si ricoprirà di uno strato nero 
che è ossido ramesso. 


Asportando questo strato nero 
ne apparirà un altro di colore 
rosso cupo e di aspetto cristallino 
che è l’ossido rameico e che è 
quello che ci interessa. 

Per levare lo strato nero di os¬ 
sido ramesso si potrà agire in più 
modi e precisamente o con della 
finissima carta smeriglio, o scio¬ 



gliendolo nell’acido o nitrico o 
solforico o cloridrico (muriatico) 
od anche neirammoniaca. 

La parte esterna della curvatu¬ 
ra sarà ricoperta di venirce iso¬ 
lante che potrebbe essere anche 
asfalto o catrame. 


Perfetta riproduzione per tonalità e purezza 
I Estrema semplicità nel cambio della puntina 
■ Durata dei dischi cinque volte la normale 
■ Auto centratura dell'àncora mobile 
■ Immutabilità delle caratteristiche nel tempo 



Sul vostro radiofonografo esigete _ 

" Fonorivelatore Bezzi CR7 ” 
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Ad una estremità della piastri¬ 
na e del bastoncino vi saranno 
saldati dei fili cui collegare il re¬ 
sto del circuito di utilizzazione. 

La parte superiore del matrac¬ 
cio sarà chiusa da un tappo attra¬ 
verso il quale si faranno passare 
i due conduttori e che sarà imper¬ 
meabilizzato mediante vernice 
isolante affinchè il liquido di cui 
si dovrà riempire il recipiente 
non ne esca. 

L’elettrolita è costituito da una 
soluzione di nitrato di piombo che 
abbia questa proporzione : 100 

grammi di cristalli di nitrato di 
piombo ogni 1,226 decilitri. 

Il piombo rappresenta il polo 
negativo della cellula ed il rame 
il positivo. 

Quando si saranno preparati 
gli elettrodi e si saranno montati 


i vari pezzi, quando cioè sarà ter¬ 
minato il lavoro si proverà il fun¬ 
zionamento della cellula dispo¬ 
nendole in apposito circuito con 
una pila ed un milliamperometro. 
Si userà a tal fine una lampadina 
elettrica di un centinaio di watt 
posta in modo che si possa avvi¬ 
cinare ed allontanare dalla cel¬ 
lula. 

Più si avvicinerà la lampadina 
alla cellula più si dovrà registra¬ 
re alta la corrente nel milliampe¬ 
rometro. 

Si userà per l’esperimento uno 
strumento con 5 m.A. fondo scala. 

Bisognerà fare attenzione alle 
polarità della cellula poste come 
abbiamo detto più sopra. 

Ognuno, secondo la sua inizia¬ 
tiva personale e la sua attrezza¬ 
tura, curerà i particolari inerenti 


alla praticità all’eleganza ecc. 

Una cellula così costruita è a- 
dattabile ad una infinità di usi fra 
cui quelli delle segnalazioni di 
passaggi, telegrafia ottica, avvisa¬ 
tori d’incendi e vari altri sistemi 
di allarme. 

Questa cellula è sensibile a tut¬ 
te le qualità di luci anche quelle 
ultra-violette ed infrarosse che 
sono invisibili all’occhio umano. 

Naturalmente la cellula dovrà 
essere unita ad un circuito am¬ 
plificatore e collegato ai soccor¬ 
ritori (relais) che permetteranno 
di chiudere i circuiti che inte¬ 
ressano. 

Ritorneremo quanto prima sul¬ 
l’argomento e daremo i dati co¬ 
struttivi dell’amplificatore e dei 
vari circuiti di utilizzazione. 

Guido Molari 


Schemi industriali per radiomeccanici 
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N. Denominazione 

1 trasformatore A. F. 

2 bobina osculatrice 

3 trasformatore M. F. 

4 

5 » d’uscita 

6 » d’alimentazione 

7 condensatore variabile 
8=10 gruppo compensatori 

11 condensatore a mica 100 pF. 

12 » > 350 2,5% 

13 » » 200 


14 

condensatore a carta 

100 K. 

15 

» 

» 

200 K. 

16 

3> 

» 

10 K. 

17=17a 

» 

» 

200 

18 

» 

» 

25 K. 

19=20 

» 


5 K. 

21 

» 

» 

100 K. 

22 

» 

» 

30 K. 

23=24 

» 

elettrolitico 10/25 V' 

25 

26 

» » 

potenziometro 0,5 

8 + 8 

27 

resistenza 

a filo 230 

ohm 

28 

» 

» 370 

» 


29 

resist. 

chimica 5000 ohm 1/2 1 2 3 4 5 6 7 

30 

» 

» 1/2 W. 50 K. 

31=33 

» 

» » 1 Mohm 

34 

•» 

» » 250 K. 

35 

■ » 

* » 500 K. 

36 

» 

» » 50 K. 

37 

» 

* 1 W. 20 K. 

38 

» 

> 2 W. 20 K. 

39 

commutatore radio fono 

40 

inversore tonalità 

41 

interruttore generale 

42 

altoparlante dinamico 

45 

lampadina illuminazione 
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Rassegna della stampa tecnica 


ALTA FREQUENZA - Giugno 1938 

A* Ferrari-Tonìolo - Amplificato re-rive¬ 
latore ad indicazione luminosa 
per ponti. 

Si descrive un amplificatore-rivelatore 
avente come elemento indicatore lumino¬ 
so il tubo 6E5. L’apparecchio può essere 
utile per misure con ponti, come rivela¬ 
tore di minimo per tensioni di qualche 
millivolt e per frequenze comprese fra 50 
100000 Hertz. 


Il dispositivo è essenzialmente costituito 
da una valvola 6E5, finora usata comune¬ 
mente come indicatore di sintonia nei ra¬ 
dioricevitori (occhio magico). In questo 
caso essa serve ad indicare, con il minimo 
angolo di ombra, il massimo di una ten¬ 
sione negativa applicata alla griglia. Ap¬ 
plicando alla griglia della valvola una ten¬ 
sione negativa prossima al potenziale di 
interdizione, il minimo angolo di ombra 
viene ad indicare il minimo di una ten¬ 
sione positiva applicata alla griglia, e so¬ 
vrapposta alla polarizzazione negativa. Nel 
caso in cui la tensione da rivelare sia al¬ 
ternativa, la resistenza fra placca e tar¬ 
ghetta della valvola 6E5, deve essere shun¬ 
tata da un condensatore. In tal senso è 


messa in evidenza la possibilità di im¬ 
piegare rocchio magico come rivelatore 
luminoso di ponti a corrente alternata, in 
sostituzione del rivelatore acustico. Si ot¬ 
tengono, rispetto a questo dei sensibili 
vantaggi: riproduzione costante per una 
vastissima gamma di frequenze, elevata 
resistenza di ingresso, possibilità di ap¬ 
prezzare i minimi anche in presenza di 
rumori di fondo. 

La sensibilità troppo bassa della GE5 è 
stata aumentata facendola precedere da 
uno stadio di amplificazione a resistenza 


capacità, con valvola 6J7 che permette di 
ottenere una forte amplificazione ed una 
ampia caratteristica di frequenza. • Per la 
6E5 è stata scelta la tensione anodica di 
200 volt, che dà un buon compromesso tra 
luminosità e sensibilità del piccolo tubo a 
raggi catodici. 

Lo schema completo del rivelatore è ri¬ 
portato in fìg. 1. L’alimentazione dei fila¬ 
menti è a corrente alternata, e quella ano¬ 
dica a corrente continua; ma non è escluso 
che l’alimentazione possa essere fatta in¬ 
tegralmente a corrente alternata. 

La tensione di ingresso è regolabile a 
mezzo del potenziometro da 0,5 Mohm; ciò 
è fatto allo scopo di poter portare la sen¬ 
sibilità del complesso nelle condizioni di , 


massimo (ombra ridotta ad un filo sotti¬ 
lissimo). Esistono inoltre altri due reostati 
che servono a modificare, secondo le esL 
genze, le polarizzazioni di griglia delle 
valvole. 

TOUTE LA RADIO - Marzo 1938 

R. Aschen - Caratteristiche ed utilizza¬ 
zione delle nuove valvole* della 
serie trascontinentale. 

EK3: ottodo ad emissione elettronica 
diretta. Questa nuova valvola convertitri¬ 
ce di frequenza si compone di un catodo, 
un anodo e sei griglie di varia forma ed 
intercalate tra la placca ed il catodo. Di 
queste sei griglie le principali sono: la 
prima che esercita la funzione di griglia 
dell’oscillatore, e la quarta che costituisce 
la griglia controllo della convertitrice. Tra 
la placca dell’oscillatore e la quarta gri¬ 
glia è posta la terza griglia, costituita non 
dalla solita spirale di sottile filo metallico, 
ma da due piastrine metalliche piegate a 
V e situate con i vertici opposti e lontani. 
Questa griglia oltre ad esercitare azione 
di schermo tra la placca dell’oscillatore e 
la griglia controllo della convertitrice, ha 
il compito di dirigere gli elettroni emessi 
dal catodo, i quali in parte vanno alla 
placca dell’oscillatore ed in parte, attra¬ 
versando l’intercapedine tra le due metà 
della griglia direttrice, servono la sezione 
convertitrice della valvola. 

La totale separazione tra le due emis¬ 
sioni elettroniche fa sì che l’elemento 
oscillatore sia del tutto indipendente dal¬ 
l’elemento modulatore. E’ questo uno dei 
più importanti vantaggi della nuova val¬ 
vola. Infatti la conformazione particolare 
della placca dell’oscillatore e della gri¬ 
glia direttrice accorcia notevolmente il 
percorso elettronico dell’oscillatore. L’an¬ 
golo di fase o di percorso per una EK 3 
! è di 12 gradi a 10 metri, mentre per ima 
convertitrice normale esso raggiunge al 
l’incirca il valore di 70 gradi. In genere 
si ammette che l’amplificatore sia pro¬ 
porzionale al coseno di tale angolo; am¬ 
mettendo quindi di tenere 100 l’amplifi¬ 
cazione alle onde lunghe, essa scende per 
una valvola normale a 34, mentre che, per 
la valvola a concentrazione elettronica, 
l’amplificazione scende solamente a 98. 



VALVOLE FIVRE - 
R.C.A. - ARCTURUS 


DILETTANTI! comple¬ 
tate le vostre cognizioni, 
richiedendoci le caratteri^- “ * _ 

tiche elettriche che vi saran¬ 
no inviate gratuitamente dal 

-rappresentante con deposi---- 

o per Roma: 

Rag. MARIO BERARDI 

.Via Tacito 41 - Xelef. 51994 - ROAIA 
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Questi valori si intende che sono relativi 
a 10 metri di lunghezza d’onda. 

Un’altra importante caratteristica pos¬ 
seduta dalla valvola ad emissione diretta 
è il bassissimo valore della variazione di 
frequenza in funzione del segnale che si 
riceve. Quando il controllo automatico di 
volume agisce sulla griglia controllo di 
una valvola convertitrice di frequenza, si 
ha una variazione della capacità intere- 
lettrodica tra la prima griglia (quella del¬ 
l’oscillatore) ed il catodo. Tale variazione 
è dovuta alla variazione della corrente di 
placca che genera una conseguente va¬ 
riazione della carica spaziale tra il catodo 
e la prima griglia. Per le valvole attual¬ 
mente usate, la variazione di capacità non 
sorpassa i 0,2 pF; sembra che il suo effetto 
debba restare senza conseguenze anche in 
onde corte. Disgraziatamente però la va¬ 
riazione di frequenza determinata da tale 
effetto, aumenta in ragione della terza 
potenza della frequenza. Con alcune vec¬ 
chie valvole, variando la polarizzazione di 
griglia da —2 a —25 volt si verifica verso 
i 12 metri, una variazione di frequenza di 
più di 50 . kHz. Risulta quindi evidente 
come non sia possibile fare agire il con¬ 
trollo automatico di volume in onde molto 
corte, giacche quando la stazione ricevuta 
è soggetta ad una evanescenza la frequen¬ 
za dell’oscillatore varia ed è spesso un’al¬ 
tra stazione che prende il posto della pri¬ 
ma. Questa naturalmente si ritrova in sin¬ 
tonia appena l’evanescenza sia scomparsa. 


Nel caso di un esodo-triodo l’effetto ora 
osservato è molto ridotto, ma allora è la 
capacità tra griglia e catodo che diventa 
pericolosa. 

Nella valvola ad emissione diretta am¬ 
bedue gli inconvenienti si trovano consi¬ 
derevolmente diminuiti, e ciò è dovuto 
al fatto che i due elementi principali in 
cui si scompone la valvola sono comple¬ 
tamente separati nel funzionamento. Quan¬ 
do il fascio elettronico della sezione mo- 
dulatrice viene variato dal controllo au¬ 
tomatico di volume, l’emissione dell’ele- 
mento oscillatore non varia, e, mancan¬ 
do qualsiasi variazione di capacità inte- 
relettrodica, non si possono lamentare gli 
inconvenienti or ora accennati. 

Un’altra causa di variazione della fre¬ 
quenza dell’oscillatore è costituita dalla 
incostanza della tensione di placca di detto 
oscillatore; le variazioni essendo conse¬ 
guenza delle variazioni della tensione di 
rete. 

La causa è costituita essenzialmente da 
una variazione della conduttanza mutua 
della sezione osculatrice della valvola con¬ 
vertitrice di frequenza. Sempre perchè 
nella nuova valvola l’emissione elettroni¬ 
ca è diretta, si verìfica una sensibile ri¬ 
duzione di questo inconveniente. Per una 
variazione della pendenza di circa il 10 % 
si ha, in una convertitrice di vecchio tipo, 
una variazione di capacità tra griglia e ca¬ 
todo dell’oscillatore, di 1,8 pF; mentre nel¬ 
la nuova valvola, alle stesse condizioni 


la variazione di capacità è di soli 0,4 pF. 
Praticamente nel caso della EK 3 si ha uno 
spostamento di frequenza di soli 2 kHz, 
verso i 10 metri, con ima variazione della 
tensione di rete del 27 %. Verso i 20 me¬ 
tri si può considerare che la variazione di 
frequenza sia trascurabile. 

Occorre tener presente anche un altro 
effetto che si è conosciuto dopo l’avvento 
delle convertitrici pentagrìglia. Quando 
la griglia dell’oscillatore si trova in una 
semialternanza positiva della tensione ge¬ 
nerata, si verifica ima induzione elettro- 
statica sulla griglia di controllo della se¬ 
zione convertitrice: la tensione indotta è 
in opposizione di fase rispetto alla tensione 
del segnale in arrivo, e genera una ridu¬ 
zione della pendenza di conversione. Uno 
dei sistemi più in uso per evitare questo 
inconveniente consiste nel far funzionare 
l’oscillatore locale ad una frequenza in¬ 
feriore a quella del segnale in arrivo 
(mentre normalmente nelle onde più lun¬ 
ghe funziona ad una frequenza superiore 
a quella del segnale in arrivo); in tal mo¬ 
do la tensione indotta sulla griglia con¬ 
trollo produce un aumento della pen¬ 
denza di conversione. Un altro sistema 
consiste nel neutralizzare l’effetto elettro- 
statico della valvola introducendo una ca¬ 
pacità esterna tra le due grìglie in que¬ 
stione. Nella EK 3 la neutralizzazione vie¬ 
ne raggiunta a mezzo di un condensatore 
ed una resistenza in serie, collegati tra la 
prima e la quarta griglia; i due elementi 
sono posti internamente alla valvola. 
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Questa rubrìca è a disposizione 
di tutti i lettori purché le loro 
domande, brevi e chiare, riguar¬ 
dino apparecchi già descritti. 
Ogni richiesta deve essere ac¬ 
compagnata da tre lire in franco¬ 
bolli. Desiderando sollecita ri¬ 
sposta per lettera, inviare L. 7,50. 

Agli abbonati si risponde gra¬ 
tuitamente su questa rubrica. Per 
le risposte a mezzo lettera, essi 
debbono uniformarsi alla tariffa 
speciale per abbonati che è di 
lire cinque. 

Desiderando schemi speciali, 
ovvero consigli riguardanti appa¬ 
recchi descritti da altre Riviste, 
L. 20; per gli abbonati L. 12. 


4127 Cd. - A. B. - Calmasino (Verona), 

D. - Domando dei dati per un buon ri¬ 
cevitore a due o tre valvole. Prego saper¬ 
mi dire dove sono in vendita gli schemi 
costruttivi in grandezza naturale, e se vi 
sono oltre gli schemi elettrici anche quelli 
figurati. 

R. _ Ella può montare il BV 139 descitto 
nel numero 6 dell’annata 1937 e per il 
quale è stato pubblicato anche lo schema 
costruttivo (vedere il N. 7 - 1937). 

Lo schema costruttivo di detto ricevi¬ 
tore si trova in vendita presso la nostra 
amministrazione in grandezza naturale. 


4128 Cn. - abb. 2545 - L. U. - Coms. 

D. - Avendo montato lo strumento 
universale, ed il provavalvole descritto 
ne l’Antenna degli anni scorsi, grato a 
codesta Spett. Consulenza per sapere se 
uno solo zoccolo ottale è sufficiente per 
la prova degli elettrodi delle nuove val¬ 
vole, dando quei consigli che ritenesse 
necessari. 

R. - Di valvole con lo zoccolo « octal » 
ve ne sono di svariati tipi ed i cui elet¬ 
trodi servono a scopi diversi. Se trattasi 
di un provavalvole fìsso, si richiede cer¬ 
tamente più di un portavalvole octal. 

Le ricordiamo inoltre che vi sono sul 
mercato molte valvole con contatti late¬ 


rali di tipo europeo con due tipi di zoc¬ 
colo. 

Ci dia l’indicazione del provavalvole 
che Ella ha montato o desidera di mon¬ 
tare e potremo essere più espliciti al ri¬ 
guardo. 


4129-Cn - M. G. - Taranto 

R- - Con le valvole in suo possesso non 
è assolutamente possibile realizzare un ri¬ 
cevitore per corrente alternata. 

Le sole valvole che si prestano a tale 
uso sono le B 443 e la C 443. È dunque ne¬ 
cessario che Ella si provveda di un pen¬ 
todo di AF a riscaldamento indiretto (non 
selettrodo) e di una valvola raddrizzatrice. 
Veda eventualmente di effettuare un cam¬ 
bio servendosi magari di uno dei nostri 
piccoli annunci. 

Circuiti di ricevitori bivalvolari per CA, 
la nostra rivista ne ha già pubblicati pa¬ 
recchi, citiamo il BV 517, BV 139, BV148 
ecc. Si tratta dunque di procurare le val¬ 
vole ed il materiale. 


4130-Cn - J. G. - Marina di S. Vito 

D. - Prego volermi dire quanto biossido 
di manganese si trova in un sacchetto delle 
pile a liquido della capacità di 100 Ah del 
peso di 500 grammi. 

Ho costruito un trivalvolare a corrente 
continua che fino a giorni fa ha funzio¬ 
nato bene. Staccato poi e riattaccato dopo 
6 giorni non ha funzionato più. In altopar¬ 
lante riceve Bari I e Trieste I in cuffia, 
ma non è percepibile. 

Ho sostituito la rivelatrice, e tolto le 
amplificatricì B e AF la reazione si an¬ 
nulla. Ho sostituito la resistenza di gri¬ 
glia della rivelatrice, i condensatori di gri¬ 
glia e di fuga, ma il risultato non cambia; 
le batterie son nuove. Toccando la griglia 
della rivelatrice emette dei fischi così forti 
che sembra una locomotiva. Facendo in¬ 
nescare la reazione fischia. Nel punto di 
disinnesco si ha un punto che non dà nes¬ 
sun fischio, e poi un fischio rauco fino a 
sembrare una padella battuta; le valvole 


son nuove. Ora vorrei realizzare un Bi- 
valvolare di cui vi allego lo schema. Prego 
indicarmi il valore delle resistenze con¬ 
trassegnate con (x), Valtoparlante e Vec- 
citazione. 

R. - Non ci è possibile precisarle il quan¬ 
titativo di biossido in quanto esso viene 
adoperato nelle proporzioni più varie. 
Dalla quantità di biossido dipende in gran 
parte la durata della pila. 

In merito al suo ricevitore provi a ri¬ 
durre la tensione anodica della rivelatrice, 
a dare un potenziale di base leggermente 
positivo alla griglia (V 1,5) ed a cercare i 
valori più adatti della resistenza di fuga. 

Si accerti che non vi siano interruzioni 
nel circuito d’aereo. 

In merito al ricevitore nuovo, ci sem¬ 
bra che il traformatore TI (1106) sia me¬ 
glio usarlo col secondario al posto dell’at¬ 
tuale primario, mettendo quindi il varia¬ 
bile fra diodi e massa. 

I valori sono: R7 ^ 30.000 ohm 1 w; 
R8 = 0,2 MO — 1 w; R12 = 150 ohm 
1 watt; R 11 = 5000 ohm V 2 watt; eccita¬ 
zione 2500 ohm; impedenza primaria del 
trasformatore di uscita ohm 7000. 


4131-Cn - Abb : 7084 

D. - Ho costruito il BV 139 pag. 161 N. 5 
A.-IX e trovo il seguente difetto : quando 
ricevo suoni, si sentono dei crepitìi. 

Sono certo che non dipende dalValto- 
parlante, perchè Vho collegato con la cuf¬ 
fia e si sentono ugualmente. Mettendo a 
massa il catodo della 42 questi vengono 
completamente diminuiti , ma la bobina 
di campo si riscalda fortemente, e la voce 
è distorta. 

Vorrei sapere, per applicare a detto cir¬ 
cuito le O. Ccome vanno fatti % collega- 
menti delle bobine e dove? 

R. - Probabilmente si tratta di un cat¬ 
tivo contatto interno della resistenza di 
420 ohm che si trova fra catodo e massa 
della 42. Se mai, verifichi lo stato dei con¬ 
densatori e resistenze per sostituzione. 

Normalmente, crepitii non se ne devono 
sentire quando l’aereo è disgiunto. 

La distorsione e il riscaldamento del 
campo quando si mette a massa il catodo 
sono fatti normalissimi. 

Per applicare le O. C. non vi è che 
sostituire la bobina con un’altra adatta. 

Questa si compone di tre avvolgimenti e 
cioè L 1? L 2 e L s che funzionano rispettiva¬ 
mente da bobine d’aereo, di sintonia e di 
reazione. 

L t = 4 spire filo 4/10 ; L 2 =* 10 spire 
distanziate 2 mm. fra loro e prendenti ini¬ 
zio a 15 mm. di distanza da L t ; L 3 spire 12 
filo 3/10 affiancate. Il tutto su tubo di 
30 mm. 

La bobina L 4 manca del tutto ed il mor¬ 
setto 6 va direttamente all’aereo. Il senso 
di avvolgimento è lo stesso adoperato per 
la bobina di O M. 


4132-Cn - M. B. - Modena 

D. - Vorrei rendere selettivo il mono- 
valvolatore bigriglia « Reinartz » modifi¬ 
cato, descritto nell'Antenna del 15-9-31 con 
un filtro di banda come la figura. Riesco 
a renderlo selettivo senza diminuire la 
potenza? 


NESSUNA PREOCCUPAZIONE 

di ricerche o di sorprese, quando si è abbonati a « IL CORRIERE DELLA 
STAMPA» l’Ufficio di ritagli da giornali e riviste di tutto iì mondo. Chiedete infor¬ 
mazioni e preventivi con un semplice biglietto da. visita a: 

IL CORRIERE DELLA STAMPA 

Direttore: TULLIO 61ANETTI 
Via Pietro Micca, 17 - TORINO - Casella Postale 496 
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La « Galena-pentodina », descritta nella 
rivista « La Radio » sostituendovi una bi- 
griglia al pentodo* è di migliore resa, che 
il precedente « Reinartz » ? 

Il circuito monovalvolare a riflessione 
di Guido Molari descritto a pag. 219, anno 
1938, è selettivo? Che modifiche dovrei fa¬ 
re per usare una D 495 - Zenit? 

Posseggo un altoparlante a tromba. Gior¬ 
ni or sono si è guastato. Dopo lunghi sfor¬ 
zi sono riuscito a farlo funzionare, ma 
con minore intensità. Ho disinserito una 
bobinetta senza intraferro che era in pa¬ 
rallelo airelettromagnete nelVinterno del 
padiglione; inserendo la bobina , ritorna 
muto. A che cosa serviva la bobina? 

R. - L’applicazione del filtro di banda ai 
ricevitori a reazione quali il Reinartz è 
sconsigliabile, essa infatti porta in media 
ad una diminuzione di sensibilità dell’or¬ 
dine del 50 %. 

Le consigliamo invece il filtro speciale 
descritto nel N. 5 anno 1937 a proposito 
del BV139 oppure quello del tutto simile 
descritto in « Per chi comincia » del N. 14 
del corrente anno. 

La Galenopentodina è indicata per pen¬ 
todo, con la bigriglia si riduce molto la 
potenza. 

Il monovalvolare a riflessione è selet¬ 
tivo. 

Può darsi che la sua bigriglia D 495 va¬ 
da bene, non possiamo assicurarlo a priori 
perchè non abbiamo provato il ricevitore 
con detta valvola. 

Probabilmente, quella che Ella credeva 
una bobina era un condensatore, provi a 
smontarlo. Detto condensatore ha una ca¬ 
pacità compresa fra 5000 e 10.000 cm. e, 
nel suo caso, evidentemente si era gua¬ 
stato andando in corto circuito. 


4133*Cn - M. Z. - Roma 

Prego rispondere alle seguenti domande , 
relative all'apparecchio Rice-trasmittente 
onde U. C . (5 m.) del N . 11-15 Giugno 
1938. 

(1) Vorrei conoscere i dati per la bo¬ 
bina per 5 m. deir impedenza alta fre¬ 
quenza pure di 5 m. e dell'impedenza bas¬ 
sa frequenza. 

(2) Dallo schema non si comprende ben 
ove sia collegata Vimpedenza AF . Difatti 
quella a B F è indicata ( J . BF ) ma della 
prima non c’è indicazione. 

R. - La bobina per 5 m. si compone di 5 
spire di filo o tubetto di rame da 2,5 mm. 
su di un diametro di 20 mm. (interno) di¬ 
stanziate 3 mm. 

L’impedenza di AE, che nello schema 
.prende origine da un punto intermedio 


della bobina di sintonia testé specificata, 
si compone di. 35 spire filo 2/10 seta av¬ 
volta in 5 intervalli di 7 sp. distanziate 2 
mm. l’uno dall’altro, su supporto di cel- 
lon, frequenta od altro materiale a per¬ 
dita minima del diametro di 25 mm. L’im¬ 
pedenza di BF si compone invece di circa 
9000 spire di filo da 8/100 (0,08 mm.) av¬ 
volte su nucleo di circa 200 mm 2 di se¬ 
zione. 


4134-Cn - V. S. - Sanremo 

D. - Prego rispondere circa l'apparec- 
chio monovalvolare con la 12 A7 descritto 
nel N. 11 pag. 349 del corrente anno. 

(1) Se potrei ottenere dei risultati supe¬ 
riori ad un apparecchio con solo triodo 
(avente Valimentatore con 130 volt). 

(2) Se il potenziometro è in serie con la 
resistenza 1500 ohm 1 watt. 

(3) Quale tipo di J AF potrei adope- 
rare , o se posso costruirmela. 

(4) Quale tipo di potenziometro potrei 
usare , se a filo o a grafite. 

R. - I risultati ottenibili sono buoni, mi¬ 
gliori di quelli che può dare un triodo. Il 
potenziometro è in serie alla resistenza da 
15.000 ohm. Quale J A F usi una 560 Ge¬ 
loso, ovvero una bobinetta a nido d’ape o 
comunque a più strati di oltre 500 spire. 

Il potenziometro può essere anche a gra¬ 
fite purché capace di dissipare una certa 
potenza. 

Altrimenti, metta resistenza e potenzici 
metro entrambi da 30.000 e un condensa¬ 
tore da 0,1 [j.F fra griglia schermo e massa. 


4135-Cn - Abb.: 7380 

D. - Vorrei costruirmi una super O. M. 
C. con valvole europee o americane 2,5 V 
siccome posseggo gran parte del materiale 
e il trasformatore ha solo 4 V di filamento. 

Vorrei sapere quali valvole ragguagliano 
alle 6 A7 78 75 41 europee o americane 
2,5 V. però in caso delle 2,5 V di che va¬ 
lore va la resistenza in serie per avere la 
caduta di 1,5 V. 

Se fosse possibile costruire quella del N. 
12-1937. Nelle riviste precedenti è già sta¬ 
to descritto un apparecchio del tipo da me 
desiderato? Vorranno per gentilezza indi¬ 
carmi il numero? 

R. - Nella serie americana, le valvole 
a 2,5 V corrispondenti a quelle da Lei 
elencate sono: la 2 A 7, la58, la 2A6 e 
la 2 A 5. 

Nella serie europea non vi sono valvole 
esattamente equivalenti, ma valvole adat¬ 
tabili, esse sono: 


la AK1 ossia WE 21 la AF 2 ossia WE 25, 
la WE29 ossia E444S e, quale finale è 
consigliabile la WE38 ossia AL 4. In que¬ 
sto caso la tensione negativa di griglia va 
abbassata sino a 6 volt. 

Il valore della resistenza, nel caso di 
valvole da 2,5 volt si ottiene dividendo 
1,5 per l’intensità di ciascun filamento. 

Così, si ha, per la 2 A 7 ohm 1,9; per la 
5$ idem, per la 2 A 6 idem, per la 2 A 5 
0,8 ohm. 

Può servirsi di filo di ni^el cromo da 
5/10 che ha 4,6 ohm per ogni metro di 
lunghezza. 

Può montare la SE 143 con valvole a 2,5 
volt, essa è descritta nel N. 9-1937. 


4136-Cn - I. R. - Genova 

D. - Vorrei montare i l Rie e-trasmetti¬ 
tore da voi descritto a pag. 239, N. 8 del 
30-4-1938 e gradirei sapere: 

(1) Se è stato da voi speHmentato e se 
dà affidamento di buona riuscita. 

(2) Se si può sostituire il trasformatore 
intervalvolare a rapp.. 1-5 con uno a 
rapp. 1-3. 

(3) I valori o i dati costruttivi delle im¬ 
pedenze J AF ed J BF. 

(4) Il diametro delle induttanze d'aereo 
e di reazione e se possono essere montate 
su i supporti ipertrolitul che attualmente 
ha in commercio la Ducati. 

(5) Usando un trasformatore di alimen¬ 
tazione con una tensione di 500 volta con 
presa intermedia a 250 volta invece che 
quello descritto dallo schema di 700 volta. 
Si abbassa di molto il rendimento del Rice- 
tr asme ttitore? 

(6) Potendolo usare in trasmissione, che 
raggio di azione avrebbe e che potenza 
d'antenna. 

R. - Il ricetrasmettitore in questione 
funziona, tuttavia non è molto consiglia¬ 
bile laddove si richieda una certa sensi¬ 
bilità in ricezione. 

Si può sostituire il trasf. 1/5 con 1/3 
La J B F si compone di 12.000 spire di filo 
da 08/10 (0,08 mm.) su nucleo di 4 cm 2 . 
La J A F si compone di 80 spire di filo 
2/10 su tubo da 30 mm. Il diametro delle 
bobine è di 40 mm. Non ci consta esistano 
supporti in iper di quel diametro. Il ren¬ 
dimento può ritenersi di circa il 30 % . 
in meno. Il raggio di trasmissione è buono 
(in condizioni normali sino a 50 km., ed 
in condizioni favorevoli di qualche mi¬ 
gliaio di km), la potenza si aggira sui 5 
watt. 


TERZAGO 

MILANO 
Via Melchiorre Gioia, 67 
Telefono 690-094 


Lamelle di ferro magnetico tran¬ 
ciate per la costruzione dei tra¬ 
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4137-Cn - Abb.: 2474 L. C. - Napoli 

D. - Volendo costruire l’amplificatore 
descritto nell’a Antenna » N. 8-15 Aprile 
1935 e adibendolo solamente a grammofo¬ 
no, vado soggetto a tassa per radioaudi- 
zioni? 

Per il detto amplificatore ho il seguente 
materiale: 

trasformatori Originai Lorg T 5 rapporto 
1^-1 Push Pulì; 

trasformatori Originai Lorg T 5 rapporto 
1-^4 Push Pulì; 

trasformatori Geloso N. 112 Push Pulì 
impedenza 2000 ohm; 

trasformatori Geloso N. 130 Push Pulì 
ratio 2,5; 

trasformatori Geloso N . 281 d’alimen¬ 
tazione. 

Valvole americane N. 1-56 
» » » 2 - 45 

» » » 1 - 80 

Quanto di questi elementi può esser utile 
per detto apparecchio? 

Esiste qualche schema di grandezza na¬ 
turale da poter comperare . 

R. _ A nostro parere, il possessore di un 
amplificatore utilizzato per la sola ampli¬ 
ficazione di dischi in uso privato, non do¬ 
vrebbe essere soggetto a tassa. 

La cosa cambia se all’amplificatore si ap¬ 
plica anche un ricevitore a cristallo o se 
esso è fatto funzionare in locale pubblico. 

Il materiale in suo possesso è adatto, e 
specialmente il trasformatore rapp. 1/4 e 
quello segnato « Ratio » 2,5. 

Essi possono sostituire rispettivamente 
il 1° ed il 2° trasf. 

La modifica della SR 69 è tutt’ora in so¬ 
speso, contiamo però sempre di fornirne 
i dati. 


4138-Cn - Abb. 2545 - U. L. - Como 

D. - Vorrei sapere riguardo la descrizio¬ 
ne del prova valvole descritto nei N. 19- 
20-21 de Va Antenna » 1935 e rispettiva¬ 
mente a pag. 857-893-927. Se cod. spett. 
consulenza credesse opportuno per il Ra- 
diofilo pubblicare anche la rispettiva ta¬ 
bella di taratura visto che non è possibile 
agli interessati avere a disposizione le val¬ 
vole esistenti sul mercato. 

In un po'ecedente numero de Va Anten¬ 
na » era stato preannunciato (se non er¬ 
ro) il funzionamento presso codesto la¬ 
boratorio per prove e collaudi al quale 
gli interessati potevano rivolgersi. 

Domando perciò alla vostra compiacenza 
se non ha avuto più luogo. 

R. - La necessità di conoscere i dati di 
emissione di tutti i tipi di valvola è stata 
compresa anche da noi e da tempo. 

Per poter pubblicare dei dati di tale ge¬ 
nere, o ci si fida ciecamente di quanto di¬ 
cono altri, o si fa un lavoro di verifica che 
non si può certo sbrigare in poco tempo. 

Nel caso nostro, preferiamo la seconda 
strada. 

E’ dunque probabile che i dati vengano 
pubblicati, però non ci si deve attendere 
la pubblicazione come troppo imminente. 

L’iniziativa del laboratorio non è della 
rivista e non ci risulta che la cosa abbia 
avuto seguito. 


|4139-Cn - B. V. - Genova 

D. - Desidero realizzare l’oscillatore de¬ 
scritto in codesta bella e utile rivista nel 
N. 10, pag. 299 c.a.. Ho bisogno di alcuni 
schiarimenti. 

(1) Usando una valvola in continua, la 
alimentazione deve essere in alternata an¬ 
che per il filamento? 

(2) Ho una valvola Philips B 406, può 
servire allo scopo? 

(3) Il condensatore fisso da 10.000 deve 
essere posto prima o dopo l’impedenza AF? 
per essere più chiari va bene così? 

(4) Per la bobina delle O. L. si può av¬ 
volgere in mancanza di mezzi per avvol¬ 
gere a nido d’ape, le spire a solenoide una 
accostata all’altra? Oppure come dovrei 
fare? 

(5) Ho un condensatore variabile ad aria 
da 500 cm. buono, ma con isolamento co¬ 
mune, è necessario sostituirlo con uno iso¬ 
lato in quarzo, opptcre posso avere discreti 
risultati adoperando quello che ho? 

Dovendo montare un apparecchio super 
con un doppio diodo rivelatore, e doven¬ 
dolo alimentare con un tras/ormatore se¬ 
parato nel quale rifacendo il secondario 
posso avere a scelta 4 V oppure 6,3 V, 
quale valvola mi consigliate? 

Il listino Fivre nuovo ha una notevole 
differenza di prezzo tra la 5 Y 3 G (L. 
26,60 e la 5 X 4 G (L. 42). Quest’ultima 
è tanto superiore da giustificare tale diffe¬ 
renza dì prezzo? 

R. _ L’alimentazione del filamento della 
valvola può essere in CC come in CA. In 
entrambi i casi abolisca la J A F che si 
trova fra l’avvolgimento di accensione e 
massa. 

La B 406 può servire allo scopo. Il con¬ 
densatore da 0,01 va prima della JAF, il 
disegno va bene. Avvolga la bobina in 
più strati interponendo strisce di carta e 
fissando le spire con isolante. 

Usi il variabile in suo possesso, le even¬ 
tuali perdite influiscono poco sulle carat¬ 
teristiche dell’oscillatore. La 5 X 4 G ser¬ 
ve per alimentare ricevitori con valvole 
di grande potenza, la 5 Y 3 G serve per ri¬ 
cevitori di tipo medio. La scelta va fatta in 
rapporto alle valvole impiegate nel rice¬ 
vitore, la differenza è quindi giustificata. 


4140-S - Abb.: P. A. - La Spezia 

R. - La sostituzione della valvola da lei 
operata è ragionevolissima, ma occorre fa¬ 
re alcune modifiche allo schema per otte¬ 
nere i migliori risultati. 

Dopo le sue modifiche, l’apparecchio si 
avvicina moltissimo al nostro recente SE 
152 del quale le consigliamo di esamina¬ 
re lo schema e di cambiare il suo in 
mòdo da renderlo simile a quello. Le val¬ 
vole usate sono poi in fondo le stesse a 
parte la tensione di accensione. La di¬ 
versa valvola finale le porterà ima sen¬ 
sibile riduzione di sensibilità; infatti la 
2 A 5 ha una sensibilità di potenza molto 
inferiore a quella della AL 4, ed eguale 
alla TP 443. 

La desistenza di polarizzazione jdella 
2 A 7 deve essere di soli 250 ohm. 

Le consigliamo per la messa a punto ini¬ 
ziale di togliere il circuito di reazione tra 
griglia-schermo della 2 A 7 ed antenna, 
copiando integralmente lo schema del no¬ 


stro SE 152; le consigliamo di modifica¬ 
re lo schema dell’oscillatore portandolo 
eguale all’SE152. 

Poi, prima di parlare dello stadio con¬ 
vertitore, sarà meglio sincerarsi del fun¬ 
zionamento della bassa frequenza e della 
media frequenza. In seguito il miglior con¬ 
trollo dell’oscillatore può essere fatto con 
il suo milliamperometro; lungo tutta la 
gamma la corrente della griglia oscillatrice 
deve essere costante il più possibile, e de¬ 
ve essere compresa tra 0,3 e 0,5 mamp. 
Se non si hanno questi valori è necessa¬ 
rio variare ravvolgimento di reazione 
dell’oscillatore. 

Per quanto riguarda il suo strumento 
non è possibile risolvere alcun problema 
di resistenze addizionali, se non si cono¬ 
sce esattamente il valore della resistenza 
interna. Essa può essere misurata con 
l’aiuto di un’altro strumento della stessa 
portata. 


Per facilitare il lavoro di consulenza 
siate brevi e concisi nelle domande. 
Eviterete in tale modo lavoro inutile e 
ritardi nelle risposte. 


Le Annate del'ANTENNA 

(Legate in tela grigia) 

sono la miglior fonte di 
studio e di consultazione 
per tutti 

In vendita presso la 
nostra Amministrazione 


Anno 1932 . 
~ 1933 . 

- 1934 . 
1935 . 

- 1936 . 

- 1937 . 


Lire 20,— 
» 20— 
» 32,50 
~ 32,50 
» 32,50 
- 42,50 


Porto ed imballo gratis. Le spedi¬ 
zioni in assegno aumentano dei 
diritti postali. 


Collaborate a « l'Antenna ». 
Esprimeteci le vostre idee. 
Divulgate la vostra rivista. 


I manoscritti non si restituiscono. 
Tutti i diritti di proprietà artistica 
e letteraria sono riservati alla So¬ 
cietà Anonima Editrice « Il Rostro ». 


La responsabilità tecnico scientifica 
dei lavori firmati, pubblicati nella ri¬ 
vista, spetta ai rispettivi autori. 


S. A. ED. «IL ROSTRO» 

D. BRAMANTI, direttore responsabile 


Industrie Grafiche Luigi Rosio 
Milano 
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Edizioni di Radiotecnica: 

I RADIOBREVI ARI DE L’ANTENNA 


J. Bossi - Le valvole termoioniche 

Lire 12,50 

F. De Leo - Il dilettante di O. C. 

Lire 5 , — 

A. Aprile - Le resistenze ohmiche 

in radiotecnica . . Lire 8, — 

C- Favilla - La messa a punto dei 

radioricevitori . . . Lire io, - 
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